INTRODUCCION 


El excelente libro Manual para el proyecto de estructuras de concreto armado para edificaciones 
de los Ingenieros Enrique Arnal y Salomon Epelboim; realizado en el ano 1.984 bajo solicitud y auspicios 
del Ministerio del Desarrollo Urbano de la Republica de Venezuela; editado por la Fundacion Juan Jose 
Aguerrevere, Fondo Editorial del Colegio de Ingenieros de Venezuela; y basado en la Norma de 
Estructuras de concreto armado para edificios Covenin-Mindur 1753, en la Norma para Edificaciones 
antisismicas Covenin-Mindur 1756, en la Norma de Acciones minimas para el proyecto de edificaciones 
Covenin-Mindur 2002, en la Norma para el Calculo de la accion del viento en el proyecto de edificaciones 
Covenin-Mindur y en la vasta experiencia de los autores, ha sido durante muchos anos referencia 
obligada para el diseno de estructuras de concreto armado. 

El exito de este libro fue notable, y se agoto la existencia de todas sus ediciones. Actualmente 
solo circulan los ejemplares que tenemos quienes pudimos adquirirlo en su oportunidad. Mas alia de ser 
un manual, esta obra constituye un libro de texto. 

Mucha de la informacion contenida en este manual es perecedera, puesto que esta referenciada 
a la normativa vigente para la epoca. Sin embargo, contiene informacion invaluable de caracter teorico, 
ademas de criterios para el buen diseno, que trascienden al tiempo y a las sucesivas normas. Es por este 
motivo que me he dado a la tarea de digitalizar algunos capi'tulos que siguen -y seguiran- vigentes, para 
el libre acceso de aquellos colegas que lo requieran. Cabe acotar que queda a juicio del ingeniero 
proyectista seguir los criterios expuestos en este texto, cuando sean aplicables, puesto que no son 
prescriptivos. 

Debido a que es un producto que fue realizado por el gobierno nacional, y cuya data es de hace 
25 anos, no pienso que no pueda pertenecer al dominio publico, tal como hoy di'a ocurre con las Normas 
Covenin. Esta difusion publica se ha realizado sin el permiso previo para ello. 


Antolin Martinez A. 
Puerto Ordaz, Julio 2010 



CAPITULO 7 - SECCION 7.5 


Diseno de losas reticulares. 
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ASPECTOS GENERALES 

Los entrepisos reticulare se diferencian de las losas nervadas en dos 
direcciones en que estas tienen vigas perimetrales rnuy rfgidas, que son consi 
deradas indeformabl es, rnientras que aquellas se apoyan directamente en las 

colurnnas, sin vigas rfgidas, de modo que su perfmetro es considerado deforma¬ 
ble. 


Generalmente en el entrepiso reticular los nervios que pasan cerca de 
las colurnnas, llamados nervios de capitel, son mas anchos que los demas, 11a- 
mados nervios de tramo, pero todos tienen la misma altura. 

PROCEDIMIENTOS DE CALCULO 

Las solicitaciones en los elementos de los retfculos se han calculado 
en este caso por el Metodo de los Desplazamientos". Otros procedimientos 
de analisis son el metodo de Domenico Parma y el de Anatole Zagustin. 

Siguiendo el criterio de A. Zagustin se despreciaron los momentos torso 
res en los nervios del retfculo. 

TABLAS DE RETTCULOS 

Se incluyen tablas para retfculos de las siguientes modulaciones: 

5x5, 6x6, 6x7, 6x8, 7x7, 7x8, 7x9, 7 x 10, 8x8, 

8x9, 8 x 10. 

Para todos ellos se han considerado 6 casos de continuidad, de acuerdo 
con la practica corriente en placas doblemente armadas, pero considerando 
que el perfmetro tiene deflexiones verticales. 

En las tablas se dan coeficientes para calcular los momentos y cortes en 
los nervios representatives del retfculo, en funcion de la carga nodal P y 
de la distancia S entre nodos. Todos los recuadros definidos por los nodos 
son cuadrados de dimension S x S. 
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En el calculo de las tablas se consider'd que los reticulos estan simple- 
mente apoyados en las columnas. 


BIBLIOGRAFTA 

Asprino, Miguel y Rodriguez Gil, Fernan 
"Entrepisos Reticulares" 

Tesis de Grado, Universidad Central de Venezuela. 
Multigrafiada 
Caracas, 1954 
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LOSAS RETICULARES- RETICULO DE 5 x 5 
COEFICIENTES DE MOMENTOS 


CASO 

NERV. 


u 

= M / P.s 



i 

2 

3 

4 

5 

6 

A 






CO 

A 

0.0 

3.00 

3.60 

3.60 

3.00 

0.0 

8 







B 

0.0 

1.90 

3.29 

3.29 

1.90 

0.0 

C 

C 







C 

0.0 

0.10 

0.60 

0.60 

0.10 

0.0 

B 

A 

< 

c a 

i c 

J c 

> a 

9 « 

c 








A 






(2) 

A 

0.0 

2.37 

2.32 

2.82 

2.37 

0.0 

A 

8 







B 

0.0 

2.69 

4.10 

4.10 

2.69 

0.0 

C 

c 







C 

0.0 

0.73 

1.76 

1.76 

0.73 

0.0 

L 

A 







1 

- 5.26 

- 0.13 

1.81 

2.53 

2.30 

0.0 

A 

77? 

y 

y 

y 

y 


I 

- 2:51 

- 0.76 

1.26 

1.97 

1.31 

0.0 


EL 

- 0.23 

- 0.10 

- 0.06 

0.01 

- 0.11 

0.0 

A VSSSS; 


(D 

A 

0.0 

1.92 

2.04 

2.04 

1.92 

0.0 

8 






B 

0.0 

2.26 

3.50 

3.50 

2.26 

0.0 

c 

c 







C 

0.0 

0.31 

1.93 

1.93 

0.81 

0.0 

8 







i 

- 3.79 

+ 0.29 

+ 1.60 

- 1.60 

- 0.29 

- 3.79 

A 

T77 

i h " 

777 

4 t 

/// 

i b 

ri L_ 

7T 


I 

- 1.57 

- 0.26 

1.04 

1.04 

- 0.26 

- 1.57 

H 

4 n 

■I P 


i F 

i r - 

1 


0.36 

- 0.03 

- 0.15 

- 0.15 

- 0 . 03 | 

0.36 
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LOSAS RETICULARES- RETICULO DE 5 x 5 
COEFICI ENTES DE MOMENTOS 


r a c r» Ikicdv/ 

U = M / P.s 


1 1 b M f • 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

A 

sa/a/a/a/a/s./ (4) 

A 

0.0 

1.79 

1.72 

1.29 

0.28 

- 4.39 

B 

C 

C 

D 

E 






i 

B 

0.0 

1.96 

2.67 

1.84 

- 0.83 

- 3.99 






C 

0.0 

0.40 

0.84 

0.43 

- 0.43 

- 0.57 











D 

0.0 

1.04 

1.57 

1.00 

- 0.62 

- 1.98 







E 

0.0 

1.63 

1.83 

1.34 

- 0.06 

- 3.91 



UJ U U W Ul 'H 








fa 

A 

- 3.25 

0.48 

1.15 

1.15 

0.48 

- 3.25 

A 



B 

- 2.70 

- 0.24 

1.59 

1.59 

- 0.24 

- 2.70 

a A 






C 

- 0.16 

- 0.19 

+ 0.38 

+ 0.38 

- 0.19 

- 0.16 

D V 

C * 

c 2 

0 1 
e ^ 











D 

- 1.19 

- 0.20 

- 0.79 

- 0.79 

- 0.20 

- 1.19 






I 

- 3.52 

0.24 

1.04 

1.37 

1.43 

0.00 






V /////////// 

H w M 0 nh 

H 

- 3.26 

- 0.69 

1.51 

2.20 

1.60 

0.00 

hl 

- 0.68 

- 0.52 

0.48 

0.95 

0.45 

0.00 



A 

- 2.61 

0.40 

0.91 

0.91 

0.40 

•H 

CO 

• 

CM 

1 

8 2 

c 2 

c 2 

8 ^ 







B 

- 2.17 

- 0.20 

1.28 

1.28 

- 0.20 

- 2.17 






C 

- 0.22 

- 0.20 

+ 0.30 

+ 0.30 

- 0.20 

- 0.22 























* 

" //////////// 

< CO U U ® * 

t 
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LOSAS RETICULARES- RETICULO DE 5 x 5 
COEFICIENTES DE FUERZA CORTANTE 


C A so 

NERV. 


V 

=* V/P 


1-2 

2-3 

3-4 

4*5 

5-6 

A 






(0 

A 

3.00 

0.60 

0.0 

- 0.60 

- 3.00 

B 

C 

C 

B 

A 







B 

1.90 

1.40 

0.0 

- 1.40 

- 1.90 











C 

0.10 

0.50 

0.0 

- 0.50 

- 0.10 

















M 

< 

a 

3 C 

> C 

» a 

3 4 

C 







(?) 

A 

2.37 

0.12 

0.0 

- 0.12 

- 2.37 

A 

B 







B 

2.69 

1.42 

0.0 

- 1.42 

- 2.69 

C 







C 

0.73 

1.03 

0.0 

- 1.03 

- 0.73 

C 

A 







i 

5.13 

1.94 

0.71 

- 0.22 

- 2.30 

A 


77. 

W/ 


V7 


II 

1.75 

2.02 

0.71 

- 0.66 

- 1.31 


ia 

- 0.38 

0.04 

0.07 

- 0.12 

- 0.11 







(3) 

A 

1.92 

0.12 

0.0 

- 0.12 

- 1.92 

A 

///////s/// 

f ^ 







B 






B 

2.26 

1.27 

0.0 

- 1.27 

- 2.26 

C 







C 

0.81 

1.12 

0.0 

- 1.12 

- 0.81 

c 

B 







i 

4.08 

1.31 

0.0 

- 1.31 

- 4.08 

aJ 

/V, 

777 

v) 

V7 

77} 


I 

1.31 

1.30 

0.0 

- 1.30 

. 1.31 

H R b H H H 














IE 

- 0.39 

- 0.12 

0.0 

+ 0.12 

+ 0.39 
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LOSAS RETICULARES- RETICULO DE 5 x 5 
C OEFICIENTES DE FUERZA CORTANTE 


C A S 0 

NERV. 

v * V/P 

1-2 

2-3 

3-4 

4-5 

5-6 

A //////. 


A 

1.79 

- 0.72 

- 0.43 

- 1.09 

- 4.68 

B 

C 

C 

0 

E 

ti 






r 

B 

1.96 

- 0.71 

- 0.84 

- 2.56 

- 3.17 






C 

0.40 

0.44 

- 0.41 

- 0.91 

- 0.83 











0 

1.04 

0.54 

- 0.58 

- 0.61 

- 1.36 






J c 

> L 

J A 

j a 

i < 

E 

1.68 

0.15 

- 0.49 

- 1.39 

- 3.35 








© 

A 

3.73 

0.66 

0.00 

- 0.66 

- 3.73 

A 



B 

3.08 

1.83 

0.00 

- 1.83 

- 3.08 

A / 
B 2 






C 

- 0.03 

0.46 

0.00 

- 0.46 

+ 0.03 

c 1 
c i 

b| 











0 

0.99 

0.99 

0.00 

- 0.99 

- 0.99 






i 

3.76 

0.80 

0.33 

0.06 

- 1.43 






S////////S// 

t=i a m 


n 

2.57 

2.20 

0.70 

- 0.60 

- 1.60 

l-l W W I-* 

m 

0.16 

0.99 

0.47 

- 0.47 

- 0.48 


/// ///////// / 

A 

3.00 

0.52 

0.00 

- 0.52 

- 3.00 

A / 
8 1 

cl 







B 

1.98 

1.48 

0.00 

- 1.48 

- 1.98 






C 

0.02 

0.50 

0.00 

- 0.50 

- 0.02 






1 

e | 

A / 


















< e 

V//////// 

D o <-> « A 

( 
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LOSAS RETICULARES- RETICULO DE 6 x 6 
COEFICIENTES DE MOMENTOS 


TABLA N® 7. 13 


C A S 0 

NERV. 

U = M/P.s 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

A 








0 

A 

0.0 

4.37 

5.25 

5.46 

5.25 

4.37 

0.0 

B 









B 

0.0 

2.93 

5.46 

6.15 

5.46 

2.98 

0.0 

C 4 









C 

0.0 

0.18 

1.17 

1.65 

1.17 

0.18 

0.0 

v» * 

B 

















A 


( a 

i 

c 

J 

a 

) < 

( 

















(5) 

A 

0.0 

2.82 

3.32 

3.40 

3.32 

2.82 

0.0 

A 

B 








B 

0.0 

4.21 

5.92 

6.33 

5.92 

4.21 

0.0 

_ J 

r 








C 

0.0 

1.55 

3.27 

3.75 

3.27 

1.55 

0.0 

C 1 









0 

0.0 

2.26 

4.19 

4.73 

4.19 

2.26 

0.0 

D 









I 

-1253 

-3.73 

0.40 

2.52 

3.31 

3.04 

0.0 

A 


/Vj 


/V/ 

w 


w 


H 

-4.78 

-3.02 

0.23 

2.32 

2.99 

1.83 

0.0 


M R 

R 

N HI 

m 

0.33 

0.24 

-0.05 

-0.38 

-0.49 

-0.34 

0.0 




(D 

A 

0.0 

2.21 

2.62 

2.77 

2.62 

2.21 

0.0 

A 

m 


rn 

rn 





B 

0.0 

3.36 

4.94 

5.36 

4.94 

3.36 

0.0 

W 









C 

0.0 

1.36 

3.07 

3.64 

3.07 

1.36 

0.0 

c ^ 









I 

-8.25 

-1.71 

0.96 

1.73 

0.96 

-1.71 

-8.25 

B 









i 

-2.61 

-1.32 

0.73 

1.44 

0.73 

-1.32 

-2.61 

A 


777 


773 


77 

7Z? 

• 

HL 

0.37 

0.18 

-0.17 

-0.38 

-0.17 

0.18 

0.37 


\r* F 

1 


4 

R i—t 
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TABLA NS 7.13 

LOSAS RETICULARES- RETICULO DE 6 x 6 
COEFICIENTES DE MOMENTOS 


C A S 0 

NERV . 

V = M/P.s 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

A 

B 

///////////// 

\\\\\\\\\\\W 

© 

A 

0.0 

1.97 

2.01 

1.53 

0.23 

- 2.03 

- 9.54 







B 

0.0 

2.82 

3.61 

2.83 

0.69 

- 3.40 

r— ♦ 

o 

• 

CO 

_ 1 _ 







C 

{ 

C 

0.0 

0.83 

1.69 

1.43 

0.41 

- 1.10 

- 1.65 













D 

0.0 

1.35 

2.21 

1.76 

0.21 

- 2.25 

- 3.63 







u 

E 







E 

0.0 

2.00 

2.15 

1.63 

0.28 

- 2.44 

- 8.49 

< 00 u O Ui 









A 4 
8 2 


r 

i 

A 

- 6.30 

- 0.86 

0.59 

1.11 

0.59 

- 0.86 

- 6.30 







B 

- 5.10 

- 1.55 

1.14 

1.93 

1.14 

- 1.55 

- 5.10 







C 

- 1.91 

- 0.96 

0.53 

1.04 

0.53 

- 0.96 

- 1.91 









I 







0 

- 5.70 

- 1.16 

0.66 

1.21 

0.66 

- 1.16 

- 5.70 







I 

- 7.67 

- 1.68 

0.26 

1.26 

1.61 

1.53 

0.0 

n ^ 







- s/ //////////// 


n 

- 6.27 

- 2.78 

0.54 

2.29 

2.83 

2.21 

o 

• 

o 

H p m n w 

m 

- 1.45 

- 1.02 

0.32 

1.33 

1.54 

0.78 

0.0 

A x 

B 4 

/ (6) 

A 

- 5.10 

- 0.72 

0.49 

0.90 

0.49 

- 0.72 

- 5.10 







\ 

B 

- 3.90 

LO 

CvJ 

• 

r-H 

1 

0.89 

1.53 

0.89 

- 1.25 

- 3.90 







c l 

D 

s , 

c 

- 0.74 

- 0.42 

0.41 

0.75 

0.41 

- 0.42 

- 0.74 




























: 2 







" ////////////// 

< O o ffi < 
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LOSAS RETICULARES- RETICULO DE 6 x 6 
COEFICIENTES DE FUERZA CORTANTE 


TABLA N* 7.14 


C A S 0 

NERV. 

V = V/P 

1-2 

2-3 

3-4 

4-5 

5-6 

6-7 

A 


0 

A 

4.37 

0.90 

0.20 

- 0.20 

- 0.90 

- 4.37 

B 

c { 

B 

A 








B 

2.93 

2.48 

0.68 

- 0.68 

- 2.48 

- 2.98 













C 

0.18 

1.17 

1.65 

- 1.65 

- 1.17 

- 0.18 


























M 

< 

t 00 U OQ < 

[ 



0 

A 

2.72 

0.46 

0.20 

- 0.20 

- 0.46 

- 2.72 

A 

B 

C { 

0 

A 







v —/ 

B 

4.21 

1.71 

0.41 

- 0.41 

- 1.71 

- 4.21 







C 

1.55 

1.72 

0.43 

- 0.48 

- 1.72 

- 1.55 













D 

2.26 

1.93 

0.59 

- 0.59 

- 1.93 

- 2.26 







i 

8.89 

4.18 

2.12 

0.78 

- 0.27 

- 3.04 







" 777 

77777 

777777 /' 


I 

1.76 

3.25 

2.09 

0.67 

- 1.16 

- 1.33 

1-1 l-l R « 1-1 

m 

- 0.23 

- 0.08 

0.32 

- 0.02 

- 0.25 

- 0.08 

.. (T) 

A 

2.20 

0.41 

0.15 

- 0.15 

- 0.41 

- 2.20 

A 


B 

3.35 

1.58 

0.42 

- 0.42 

- 1.58 

- 3.35 

M 

B 

c { 

B 














C 

1.36 

1.71 

0.57 

- 0.57 

- 1.71 

- 1.36 













i 

6.54 

2.68 

0.82 

- 0.82 

- 2.68 

- 6.54 







IE 

1.28 

2.06 

0.71 

- 0.71 

- 2.06 

- 1.28 







" 777 

77 

77 7777 

rr 

m 

- 0.23 

- 0.06 

- 0.07 

+ 0.07 

+ 0.06 

+ 0.23 

m pa « i-i 
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TABLA N* 7.14 


LOSAS RETICULARES- RETICULO DE 6 x 6 
COEFICIENTES DE FUERZA CORTANTE 


C A S O 


A 

B 


0 

E 


//Ms 


© 




A 

B 


< to 


O UJ 



© 



© 


NERV. 

v * V/P 

1-2 

2-3 

3-4 

4-5 

5-6 

6-7 

A 

1.97 

0.04 

- 0.42 

- 1.30 

- 2.36 

- 7.46 

B 

2.83 

0.73 

- 0.77 

- 2.13 

- 4.10 

- 4.60 

C 

0.88 

0.81 

- 0.26 

- 1.02 

- 1.52 

- 0.55 

0 

1.35 

0.85 

- 0.45 

- 1.54 

- 2.47 

- 1.42 

E 

2.00 

0.149 

- 0.52 

- 1.34 

- 2.72 

- 6.05 








A 

5.44 

1.45 

0.52 

- 0.52 

- 1.45 

- 5.44 

B 

3.54 

2.71 

0.78 

- 0.78 

- 2.71 

- 3.54 

C 

0.43 

1.00 

0.35 

- 0.35 

- 1.00 

- 0.43 

0 

4.54 

1.82 

0.54 

- 0.54 

- 1.82 

- 4.54 

i 

5.98 

1.94 

1.00 

0.34 

r -* 

o 

• 

o 

1 

- 1.53 

I 

3.49 

3.32 

1.75 

0.59 

- 0.67 

- 2.21 

m 

0.43 

1.35 

1.00 

0.21 

- 0.76 

- 0.78 

A 

4.37 

1.22 

0.40 

- 0.40 

- 1.22 

- 4.37 

B 

2.65 

2.15 

0.64 

- 0.64 

- 2.15 

- 2.65 

C 

0.32 

0.83 

0.33 

- 0.33 

- 0.83 

- 0.32 








— 

s s s 

——<•— 

s s 
- 1 '— 1 »—• 

Hi - 
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MANUAL PARA EL PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA EDIFICACIONES 



LOSAS RETICULARES - RETICULO DE 6 x 7 TABLA N * 7 15 
COEFICIENTES DE MOMENTOS 


NERV . 

U = M / P.s 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

A 

0.0 

5.25 

6.45 

6.76 

6.45 

5.25 

0.0 


B 

0.0 

3.60 

6.71 

7.61 

6.71 

3.60 

0.0 

— 

C 

0.0 

0.19 

1.28 

1.32 

1.28 

0.19 

0.0 

- 

I 

0.0 

4.97 

5.85 

6.03 

6.03 

5.85 

4.97 

0.0 

I 

0.0 

3.54 

6.53 

7.74 

7.74 

6.58 

3.54 

0.0 

m 

0.0 

0.39 

1.99 

3.14 

3.14 

1.99 

0.39 

0.0 










A 

0.0 

3.17 

3.69 

3.96 

3.69 

3.17 

0.0 

— 

B 

0.0 

4.90 

6.92 

7.41 

6.92 

4.90 

0.0 

_ 

C 

0.0 

1.79 

3.76 

4.27 

3.76 

1.79 

0.0 

- 

D 

0.0 

0.86 

2.02 

2.54 

2.02 

0.86 

0.0 


E 

0.0 

2.53 

4.69 

5.32 

4.69 

2.53 

0.0 

— 

F 

0.0 

3.44 

4.12 

4.26 

4.12 

3.44 

0.0 

- 

I 

-15.62 

00 

C\J 

• 

i-O 

1 

- 0.34 

2.29 

3.58 

3.99 

3.51 

0.0 

I 

-6.81 

- 4.65 

- 0.62 

2.22 

3.77 

3.91 

2.26 

0.0 

nr 

-0.41 

- 0.66 

- 0.36 

0.39 

0.80 

0.60 

0.04 

0.0 

A 

0.0 

2.48 

2.93 

3.12 

2.93 

2.48 

0.0 

- 

B 

0.0 

3.81 

5.48 

5.90 

5.48 

3.81 

0.0 

- 

C 

0.0 

1.46 

3.19 

3.72 

3.19 

1.46 

0.0 

• 

D 

0.0 

0.98 

2.37 

2.99 

2.37 

0.98 

0.0 

- 

i 

- 10.6 

- 2.81 

0.63 

2.11 

2.11 

0.63 

- 2.81 

- 10.6 

1 

- 3.75 

- 2.22 

0.44 

1.86 

1.86 

0.44 

- 2.22 

- 3.75 

in 

0.35 

0.22 

- 0.07 

- 0.31 

- 0.31 

- 0.07 

0.22 

0.35 
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MANUAL PARA EL PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA EDIFICACIONES 



TABLA N* 7. 15 

LOSAS RETICULARES - RETICULO DE 6 x 7 
COEFICIENTES DE MOMENTOS 


NERV . 

\1 = M/P .S 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

A 

0.0 

2.43 

2.64 

2.01 

0.33 

- 3.01 

- 10.3 


B 

0.0 

3.31 

4.25 

3.32 

0.81 

- 3.96 

- 9.44 

— 

C 

0.0 

1.04 

2.03 

1.76 

0.53 

- 1.33 

- 2.03 

• 

0 

0.0 

0.36 

0.79 

0.32 

0.30 

- 0.54 

- 0.93 

- 

E 

0.0 

1.56 

2.55 

2.00 

0.22 

- 2.56 

- 4.10 

- 

I 

0.0 

2.33 

2.59 

2.23 

1.48 

- .18 

- 3.40 

- 10.4 

H 

0.0 

1.73 

3.03 

3.01 

1.84 

- 0.41 

- 3.66 

- 5.53 

m 

0.0 

1.16 

2.34 

2.34 

1.51 

0.0 

- 1.35 

- 2.43 

w 

0.0 

3.38 

4.52 

4.20 

2.75 

- 0.09 

- 5.11 

- 10.4 

Y 

0.0 

2.25 

2.47 

2.32 

1.54 

- .13 

- 3.11 

- 12.0 

A 

- 7.0 

- 0.9 

0.63 

1.22 

0.63 

- 0.9 

- 7.0 

- 

B 

- 6.02 

- 1.78 

1.34 

2.22 

1.34 

- 1.78 

- 6.02 

- 

C 

- 1.22 

- 0.63 

0.68 

1.12 

0.68 

- 0.63 

- 1.22 

- 

D 

- 2.21 

• 1.11 

0.61 

1.21 

0.61 

- 1.11 

- 2.21 

- 

E 

- 6.75 

- 1.39 

0.73 

1.44 

0.78 

- 1.39 

- 6.75 

- 

I 

- 9.80 

- 2.59 

- 0.11 

1.25 

1.89 

2.02 

1.30 

0.0 

i 

- 8.39 

- 4.32 

- 0.13 

2.32 

3.55 

3.73 

2.63 

0.0 

m 

- 2.19 

- 1.76 

- 0.03 

1.45 

2.29 

2.13 

1.02 

0.0 

A 

- 5.75 

- 0.79 

0.54 

1.01 

0.54 

- 0.79 

- 5.75 

- 

B 

- 4.58 

- 1.42 

1.03 

1.75 

1.03 

- 1.42 

- 4.53 

- 

C 

- 0.36 

- 0.47 

0.48 

0.84 

0.48 

- 0.47 

- 0.36 

- 

I 

- 6.57 

- 1.28 

0.34 

1.08 

1.08 

0.34 

- 1.28 

- 6.57 

I 

- 5.27 

- 2.15 

0.65 

1.91 

1.91 

0.65 

- 2.15 

- 5.27 

m 

- 1.16 

- 0.79 

0.33 

1.04 

1.04 

0.33 

- 0.79 

- 1.16 
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MANUAL PARA EL PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA EDIFICACIONES 


■ftl 


LOS AS RETICU LARES - RETICULO DE 6 x 7 TABLA N * 7 16 
COEFICIENTES DE FUERZA CORTANTE 


C A S 0 


A 

B 


B 

A 


© 


'- 


•H N S N 


A 

B 

C 


E 

F 


© 


777777777777777 

h-t M N W m 


A 

B 

C 

D 

0 

C 

B 

A 






7777777777777777 

hN 0 W M 


NERV. 

v = V/P 

1-2 

2-3 

3-4 

4-5 

5- 6 

6-7 

7-8 

A 

5.25 

1.20 

0.31 

- 0.31 

- 1.20 

- 5.25 

- 

B 

3.59 

3.11 

0.89 

- 0.89 

- 3.11 

- 3.59 

- 

C 

0.19 

1.08 

0.54 

- 0.54 

- 1.03 

- 0.19 

- 

I 

4.97 

0.37 

0.18 

0.00 

- 0.13 

- 0.37 

- 4.97 

JL 

3.54 

3.03 

1.15 

0.00 

- 1.15 

- 3.03 

- 3.54 

m 

0.39 

1.61 

1.14 

0.00 

- 1.14 

- 1.51 

- 0.39 









A 

3.17 

0.52 

0.27 

- 0.27 

- 0.52 

- 3.17 

- 

B 

4.90 

2.02 

0.48 

- 0.43 

- 2.02 

- 4.90 

- 

C 

1.79 

1.97 

0.51 

- 0.51 

- 1.97 

- 1.79 

- 

0 

0.86 

1.16 

0.51 

- 0.51 

- 1.15 

- 0.36 

- 

E 

2.54 

2.15 

0.63 

- 0.63 

- 2.15 

- 2.54 

- 

F 

3.44 

0.68 

0.14 

- 0.14 

- 0.63 

3.44 

• 

I 

10.33 

4.93 

2.64 

1.28 

0.41 

- 0.47 

- 3.51 

I 

2.15 

4.03 

2.34 

1.55 

0.15 

- 1.65 

- 2.26 

n 

- 0.25 

+ 0.29 

0.76 

0.41 

- 0.20 

- 0.56 

- 0.04 

A 

2.43 

0.45 

0.18 

- 0.13 

- 0.45 

- 2.43 


B 

3.81 

1.67 

0.42 

- 0.42 

- 1.67 

- 3.31 

- 

C 

1.46 

1.72 

0.52 

- 0.52 

- 1.72 

- 1.46 

- 

D 

0.98 

1.39 

0.62 

- 0.62 

- 1.39 

- 0.93 

- 

I 

7.76 

3.44 

1.48 

0.00 

-1 . 43 

- 3.44 

- 7.76 

I 

1.53 

2.67 

1.41 

0.00 

- 1.41 

- 2.67 

- 1.53 

m 

0.23 

0.02 

0.22 

0.00 

- 0.22 

- 0.02 

- 0.23 
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MANUAL PARA EL PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA EDIFICACIONES 



TABLA N* 

LOSAS RETICULARES - RETICULO OE 6x7 
COEFICIENTES DE FUERZA CORTANTE 


NERV. 

v = V/P 

1-2 

2-3 

3-4 

4-5 

5-6 

6-7 

7-8 

A 

2.43 

0.21 

-0.63 

-1.68 

-3.34 

-8.45 

- 

B 

3.31 

0.93 

-0.93 

-2.50 

-4.73 

-5.47 

- 

C 

1.04 

1.04 

-0.32 

-1.23 

-1.37 

-0.70 

- 

D 

0.36 

0,43 

0.02 

-0.51 

-0.34 

-0.44 


E 

1.56 

0.99 

-0.55 

-1.78 

-2.37 

-1.54 

- 

i 

-2.33 

-0.26 

0.31 

0.81 

1.66 

3.21 

7.03 

TL 

-1.72 

-1.31 

0.00 

1.18 

2.25 

3.25 

1.37 

H 

-1.16 

-1.17 

0.00 

0.83 

1.51 

1.86 

0.58 

nr 

-3.33 

-1.13 

0.31 

1.45 

2.85 

5.02 

5.33 

Y 

-2.25 

-0.21 

0.14 

0.73 

1.72 

2.92 

3.89 

A 

6.10 

1.53 

0.60 

-0.60 

-1.53 

*6.10 

' - 

B 

4.24- 

3.12 

0.39 

-0.89 

-3.12 

-4.24 

_ 

C 

0.59 

1.32 

0.44 

-0.44 

-1.32 

-0.59 

- 

0 

1.09 

1.73 

0.59 

-0.59 

-1.73 

-1.09 

- 

E 

5.36 

2.18 

0.65 

-0.65 

-2.18 

-5.36 

- 

i 

7.21 

2.47 

1.38 

0.62 

0.13 

-0.21 

-1.80 

H 

4.07 

4.13 

2.46 

1.22 

0.18 

-1.05 

-2.68 

m 

0.43 

1.67 

1.54 

0.83 

-0.11 

-1.15 

-1.02 

A 

4.96 

1.34 

0.46 

-0.46 

-1.34 

-4.96 

- 

B 

3.15 

2.46 

0.72 

-0.72 

-2.46 

-3.15 

- 

C 

0.39 

0.95 

0.35 

-0.35 

-0.95 

-0.39 

- 

i 

5.28 

1.63 

0.74 

o.oa 

-0.74 

-1.63 

-5.28 

I 

3.12 

2.31 

1.25 

0.00 

-1.25 

-2.31 

-3.12 

nr 

0.37 

1.12 

0.71 

0.00 

-0.71 

-1.12 

-0.37 
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MANUAL PARA EL PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA EDIFICACIONES 



LOSAS RETICULARES- RETICULO DE 6 x 8 
COEFICIENTES DE MOMENTOS 


TABLA N« 7. 17 




C A 

S 0 



NERV . 



y 

= M / P.s 





1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 








© 

A 

0.0 

6.07 

7.52 

7.91 

7.52 

6.07 

0.0 

- 

- 

A 

B 







B 

0.0 

4.25 

7.99 

9.10 

7.99 

4.25 

0.0 

- 

- 

C 








C 

0.0 

0.31 

1.65 

2.33 

1.65 

0.31 

0.0 

- 

- 

oi 








0 

0.0 

- 0.58 

- 1.27 

- 1.60 

* 1.27 

+ 0.53 

0.0 

- 

- 

1 








I 

0.0 

5.63 

6.51 

6.59 

6.54 

6.59 

6.51 

5.63 

0.0 

C 

B 








n 

0.0 

4.11 

7.74 

9.32 

9.76 

9.32 

7.74 

4.11 

0.0 

A 








HI 

0.0 

0.56 

2.75 

4.62 

5.30 

4.62 

2.75 

0.56 

0.0 

H M 

w 


* IH 


















( 2 ) 

A 

0.0 

3.65 

4.19 

4.52 

4.19 

3.65 

0.0 

- 

- 

A 

B 







B 

0.0 

5.61 

7.98 

3.54 

7.98 

5.61 

0.0 

- 

- 

C 








C 

0.0 

2.92 

5.43 

6.17 

5.43 

2.92 

0.0 

- 

- 

J 








D 

0.0 

0.96 

2.24 

2.82 

2.24 

0.96 

0.0 

- 

- 

1 








I 

- 13.46 

- 6.74 

- 1.14 

1.91 

3.49 

4.30 

4.54 

3.98 

0.0 

C 








TI 

- 9.16 

- 6.54 

- 1.63 

1.86 

4.11 

5.10 

4.81 

2.70 

0.0 

c 


//< 

V/V 



77 


III 

- 1.07 

- 1.37 

- 0.85 

0.41 

1.39 

1.69 

1.14 

0.18 

0.0 

1—1 « 

M 

W OH 


















(D 

A 

0.0 

2.80 

3.30 

3.52 

3.30 

2.80 

0.0 

- 

- 

A 

B 





ZZ 

pit 

B 

0.0 

4.32 

6.17 

6.62 

6.17 

4.32 

0.0 

- 

- 

C 








C 

0.0 

1.62 

3.46 

3.98 

3.46 

1.62 

0.0 

- 

- 

J 








0 

0.0 

0.91 

2.18 

2.74 

2.18 

0.91 

0.0 

- 

- 

°t 








1 

co 

cn 

• 

C\J 

r —« 

- 1 - 

- 3.95 

0.15 

2.14 

2.72 

2.14 

0.15 

- 3.95 

- 12.98 

C 

jgk 








II 

-5.12 

- 3.31 

- 0.03 

2.02 

2.72 

2.02 

- 0.03 

- 3.31 

- 5.12 

D 

A 


>77 

775 

J 77 

/V/ 

77 


nr 

- 0.11 

- 0.33 

- 0.17 

0.31 

0.51 

0.31 

- 0.17 

- 0.33 

- 0.11 
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W OH 
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MANUAL PARA EL PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA EDIFICACIONES 



TABLA N- 7. 17 

LOSAS RETICULARES-RETICULO DE 6x8 
COEFICIENTES DE MOMENTOS 


NERV. 

U * M / P.s 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A 

0.0 

2.71 

2.56 

2.00 

0.25 

- 2.56 

- 11.92 

- 

- 

B 

0.0 

3.78 

4.86 

3.77 

0.94 

- 4.43 

- 1 Q 36 

- 

- 

C 

0.0 

1.22 

2.51 

2.14 

0.63 

- 1.59 

- 2.47 

• 

_ 

D 

0.0 

0.48 

1.06 

1.09 

0.39 

- 0.67 

- 1.22 



E 

0.0 

1.82 

2.98 

2.33 

0.25 

- 2.96 

- 4.71 

• 

— 

i 

0.0 

2.67 

3.03 

2.83 

2.31 

1.27 

- 0.73 

- 9.46 

- 12.47 

i 

0.0 

2.10 

3.36 

4.28 

3.54 

1.65 

- 1.33 

- 5.39 

- 7.74 

11 

0.0 

1.43 

3.00 

3.33 

2.74 

1.38 

- 0.61 

- 2.73 

- 3.35 

JY 

0.0 

3.94 

5.41 

5.45 

4.53 

2.47 

- 1.10 

• 

• 

*—• 

o 

-1314 

Y 

0.0 

2.58 

2.90 

2.92 

2.46 

1.37 

- 0.76 

- 4.27 

- 14.66 

A 

- 7.59 

- 0.91 

0.64 

1.31 

0.64 

- 0.91 

- 7.59 

- 

- 

B 

- 6.93 

- 1.97 

1.52 

2.43 

1.52 

- 1.97 

- 6.93 

- 

- 

C 

- 1.54 

- 0.73 

0.36 

1.38 

0.36 

- 0.78 

- 1.54 



0 

- 2.55 

- 1.29 

0.71 

1.41 

0.71 

- 1.29 

- 2.55 

_ 

_ 

E 

- 7.73 

- 1.61 

0.91 

1.66 

0.91 

- 1.61 

- 7.78 

- 

- 

1 

-1213 

- 3.67 

- 0.62 

1.16 

2.09 

2.47 

2.44 

2.11 

0.0 

i 

- 1 Q 81 

- 6.17 

- 1.08 

2.12 

4.00 

4.78 

4.59 

3.16 

0.0 

i 

- 3.18 

- 2.35 

- 0.61 

1.19 

2.62 

3.11 

2.43 

1.02 

o 

• 

o 

A 

- 6.35 

- 0.34 

0.58 

1.11 

0.58 

- 0.94 

- 6.35 

- 

- 

B 

- 5.29 

- 1.60 

1.13 

1.98 

1.13 

- 1.60 

- 5.29 

- 

- 

C 

- 1.04 

- 0.55 

0.58 

0.98 

0.53 

- 0.55 

- 1.04 

- 

- 

1 

- 3.18 

- 1.94 

0.10 

1.15 

1.46 

1.15 

0.10 

- 1.94 

- 8.13 

TL 

- 6.83 

- 3.25 

0.23 

2.07 

2.66 

2.07 

0.23 

- 3.25 

- 6.33 

M 

- 1.68 

- 1.23 

0.09 

1.22 

1.62 

1.22 

0.09 

- 1.23 

- 1.68 
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MANUAL PARA EL PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA EDIFICACIONES 


■fll 


LOSAS RETICULARES- RETICULO DE 6 x 8 
COEFICIENTES DE FUERZA CORTANTE 


TABLA N* 7. 18 


NERV . 

V = V/P 

1-2 

2-3 

3-4 

4-5 

5-6 

6-7 

7-8 

8-9 

A 

6.06 

1.45 

0.39 

- 0.39 

- 1.45 

- 6.06 

- 

- 

B 

4.25 

3.74 

1.10 

- 1.10 

- 3.74 

- 4.25 

- 

- 

C 

0.31 

1.35 

0.68 

- 0.63 

- 1.35 

- 0.31 

- 

- 

D 

- 0.58 

- 0.69 

- 0.33 

♦' 0.33 

f 0.69 

+ 0.58 

- 

- 

i 

5.63 

0.88 

0.07 

- 0.04 

H ).04 

- 0.07 

- 0.83 

- 5.63 

i 

4.11 

3.62 

1.58 

0.44 

- 0.44 

- 1.58 

- 3.62 

- 4.11 

II 

0.56 

2.19 

1.87 

0.67 

- 0.67 

- 1.37 

- 2.19 

- 0.56 










A 

3.66 

0.53 

0.33 

- 0.33 

- 0.53 

- 3.66 

— 

_ 

B 

5.61 

2.37 

0.56 

- 0.56 

- 2.37 

- 5.61 

— 

— 

C 

2.05 

2.35 

0.60 

- 0.60 

- 2.35 

- 2.05 

- 

- 

0 

0.96 

1.23 

0.57 

- 0.57 

- 1.28 

- 0.96 

— 

- 

1 

11.71 

5.61 

3.05 

1.53 

0.81 

0.24 

- 0.56 

- 3.98 

I 

2.62 

4.85 

3.55 

2.24 

0.99 

- 0.29 

- 2.10 

- 2.70 

m 

- 0.29 

0.51 

1.27 

0.98 

0.29 

- 0.55 

- 0.96 

- 0.13 










A 

2.80 

0.49 

0.22 

- 0.22 

- 0.49 

- 2.80 

- 

- 

B 

4.23 

1.84 

0.45 

- 0.45 

- 1.34 

- 4.23 

- 

- 

C 

1.62 

1.34 

0.52 

- 0.52 

- 1.84 

- 1.62 

- 

- 

0 

0.91 

1.27 

0.56 

- 0.56 

- 1.27 

- 0.91 

- 

- 

i 

8.93 

4.11 

1.99 

0.57 

- 0.57 

- 1.99 

- 4.11 

- 8.93 

I 

1.81 

3.28 

2.06 

0.70 

- 0.70 

- 2.06 

- 3.28 

- 1.31 

m 

- 0.23 

0.16 

0.48 

0.19 

- 0.19 

- 0.48 

- 0.16 

0.23 











C A S 0 


A 

B 

C 


C 

B 

A 


0 


►hN B 


A 

B 

C 

0 < 

C 

C 



i - 1 N S R m 


B 

C 


C 

B 




0 


m H 




to 

to 

to 

</> 

to 


(O 

to 

v> 


00 
■ K 
(0 
m 

V -* 

io 

CVJ 


^ s -m 

12 3 4 ! 

m 

6 7 


















































NERVIO TIPICO 


345 

















































































































MANUAL PARA EL PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA EDIFICACIONES 



TA8LA N* 7.18 

LOSAS RETICULARES- RETICULO DE 6 x 8 
COEFICIENTES DE FUERZA CORTANTE 
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MANUAL PARA EL PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA EDIFICACIONES 



LOSAS RETICULARES - RETICUUO DE 7 x 7 
COEFICIENTES DE FUERZA CORTANTE 


TABLA N- 7.19 


C A s 0 

NERV. 

v = V/P 

1-2 

2- 3 

3-4 

4-5 

5-6 

6-7 

7-8 

(4) 

A 

4.09 

2.06 

- 0.02 

- 1.34 

- 3.03 

- 6.08 

- 6.58 

A 

A 

B 

C 

C 

C 

0 

Z^ 

PH 

:zz 

PH 

ZZj 

PH 

ZZ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

7 

f 

/ 

B 

1.07 

1.52 

0.42 

- 0.83 

- 2.06 

- 2.56 

- 0.52 








C 

0.28 

0.73 

0.31 

- 0.51 

- 1.00 

- 0.77 

-ao9i 















0 

2.29 

1.79 

0.28 

- 1.09 

- 2.55 

- 4.00 

- 2.97 








'7 

7 

/ 

I 

- 4.10 

- 2.06 

0.02 

1.35 

3.04 

6.08 

7.70 








1I 

- 2.29 

- 1.73 

- 0.27 

1.09 

2.55 

4.00 

2.96 















in 

- 0.30 

- 0.80 

- 0.29 

- 0.43 

1.06 

0.97 

- 0.11 

A 

'-^-" 


w m p m 

IY 

- 1.07 

- 1.52 

- 0.42 

0.84 

2.07 

2.57 

0.52 

(5) 

A 

7.50 

1.71 

1.60 

2.33 

- 1.60 

- 1.71 

1 

• 

cn 

O 

A / 
B > 








'7 

7 

\ 

/ 

B 

5.18 

4.57 

1.83 

0.0 

- 1.33 

- 4.57 

- 5.18 








C 

0.33 

1.79 

1.20 

0.0 

- 1.20 

- 1.79 

- 0.33 









0 

2.28 

2.39 

1.48 

0.0 

- 1.43 

- 2.89 

- 2.28 








C* 

c ; 








E 

6.16 

2.33 

0.94 

0.0 

- 0.94 

- 2.38 

- 6.16 
















I 

7.53 

1.34 

1.01 

0.55 

0.22 

- 0.08 

- 2.86 

0 ^ 
E? 

tm 

LJ 






u 

- > 

4 1 

( b 

77 
i b 

B II 

77 

ri i= 

i to 

tt 

5.28 

4.90 

2.43 

1.08 

0.02 

- 1.66 

- 3.28 


E 

0.48 

2.22 

1.81 

0.75 

- 0.37 

- 1.34 

- 0.93 

N 

0.23 

1.06 

1.26 

0.63 

- 0.36 

- 0.91 

- 0.44 

A 

/;///// 

7////S////A 

£ ® 

A 

6.00 

1.35 

0.56 

0.0 

- 0.56 

- 1.35 

- 6.00 

A 4 
8 

r ^ 








£ VC-Z 

* 

* 

B 

4.15 

3.65 

1.43 

0.0 

- 1.43 

- 3.65 

- 4.15 








C 

0.29 

1.50 

1.00 

0.0 

-1.00 

- 1.50 

- 0.29 

o 

4 















/ 

n 

0 

0.067 

0.50 

0.50 

0.0 

- 0.50 

- 0.50 

- 0.067 
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MANUAL PARA EL PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA EDIFICACIONES 



TABLA N* 7.19 

LOS AS RETICULARES-RETICULO DE 7 x 7 
COEFICIENTES DE FUERZA CORTANTE 


C A S 0 

NERV . 

v = V/P 

1-2 

2-3 

3-4 

4- 5 

5-6 

6-7 

7-8 

A 


© 

A 

6.03 

1.37 

0.35 

0.0 

- 0.35 

- 1.37 

- 6.03 

B 

C 

0 

0 

c 

B 

A 








B 

4.16 

3.66 

1.61 

0.0 

- 1.61 

- 3.66 

- 4.16 















C 

0.52 

1.55 

1.06 

0.0 

- 1.06 

- 1.55 

- 0.52 








0 

- 0.15 

0.46 

0.51 

0.0 

- 0.51 

- 0.46 

+ 0.15 






























H 

< 

( CD o O O O CD <3 

t 

© 

A 

4.77 

5.32 

5.48 

0.0 

- 5.48 

- 5.32 

- 4.77 

A 



B 

5.50 

3.14 

0.91 

0.0 

- 0.91 

- 3.14 

- 5.50 

B 

A 

C 

D 

C 

E 
















C 

0.63 

+ 1.56 

+ 1.17 

0.0 

- 1.17 

- 1.56 

- 0.63 








0 

0.36 

1.19 

0.98 

0.0 

- 0.98 

- 1.19 

- 0.36 















E 

3.20 

2.88 

1.29 

0.0 

- 1.29 

- 2.33 

- 3.20 








I 

10.31 

4.31 

2.24 

1.11 

0.25 

- 0.89 

- 4.60 








A 




TT 

3.94 

5.31 

3.41 

1.47 

- 0.37 

- 2.37 

- 3.07 

W 0 N M 


m 

- 0.27 

0.94 

1.09 

0.47 

- 0.32 

- 0.81 

-0.22 

A 

zz 

Z / z //. 


© 

A 

3.84 

0.30 

0.11 

0.0 

-0.11 

- 0.30 

- 3.84 

8 

A 

C 

C 

A 

B 

A 








B 

4.48 

2.66 

0.82 

0.0 

- 0.82 

-2.66 

- 4.48 















C 

0.81 

1.82 

1.35 

0.0 

- 1.35 

- 1.82 

- 0.81 








I 

8.21 

3.22 

1.31 

0.0 

- 1.31 

- 3.22 

-8.21 















11 

3.05 

3.37 

2.01 

0.0 

-2.01 

- 3.37 

- 3.05 








in 

- 0.39 

- 0.58 

- 0.33 

0.0 

+ 0.33 

+ 0.58 

+ 0.39 

^ ////// 

’/////// 

> 7 / 

* 7 ? 

M 1=1 


H H 
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MANUAL PARA EL PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA EDIFICACIONES 



LOSAS RETICULARES- RETICULO DE 7x 7 
COEFICIENTES DE MOMENTOS 


TABLA N « 7.20 


NERV . 

\i 3 M / P . s 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

A 

0.0 

6.04 

7.40 

7.75 

7.75 

7.40 

6.04 

0.0 

B 

0.0 

4.16 

7.82 

9.44 

9.44 

7.82 

4.16 

0.0 

C 

0.0 

0.52 

2.08 

3.13 

3.13 

2.03 

0.52 

0.0 

D 

0.0 

- 0.15 

0.31 

0.81 

0.31 

0.31 

- 0.15 

0.0 










A 

0.0 

4.77 

5.20 

5.34 

5.34 

5.20 

4.77 

0.0 

B 

0.0 

5.51 

3.64 

9.56 

9.56 

8.64 

5.51 

0.0 

C 

0.0 

0.63 

2 r 20 

3.37 

3.37 

2.20 

0.63 

0.0 

0 

0.0 

0.36 

1.55 

2.54 

2.54 

1.55 

0.36 

0.0 

E 

0.0 

3.20 

6.09 

7.38 

7.38 

6.09 

3.20 

0.0 

r 

-1275 

- 2.43 

1.87 

4.12 

5.23 

5.48 

4.59 

0.0 

K 

- 8.31 

- 4.36 

0.94 

4.35 

5.81 

5.44 

3.07 

0.0 

IT 

- 0.87 

- 1.15 

-0.21 

0.38 

1.36 

1.04 

0.23 

0.0 

A 

0.0 

3.34 

4.14 

4.91 

4.91 

4.14 

3.84 

0.0 

B 

0.0 

4.48 

7.14 

7.96 

7.96 

7.14 

4.48 

0.0 

C 

0.0 

0.81 

2.62 

3.97 

3.97 

2.62 

0.81 

0.0 

I 

- 9.24 

- 1.04 

2.17 

3.48 

3.48 

2.17 

- 1.04 

- 9.24 

II 

- 5.41 

- 2.36 

1.51 

3.53 

3.53 

1.51 

- 2.36 

- 5.41 

II 

-0.20 

- 0.50 

0.0 

0.56 

0.56 

0.0 

- 0.50 

-0.20 
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C 
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’//////////// 
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MANUAL PARA EL PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA EDIFICACIONES 



LOSAS RETICULARES- RETICULO DE 7 x 7 
COEFICIENTES DEMOMENTOS 


TAB LA N* 7.20 


NERV . 

V M / P.s 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

A 

0.0 

4.09 

6.15 

6.12 

4.78 

1.75 

- 4.33 

-1091 

B 

0.0 

1.07 

2.58 

3.01 

2.18 

0.11 

- 2.45 

- 2.98 

C 

0.0 

0.28 

1.02 

1.32 

0.82 

- 0.18 

- 0.96 

- 1.05 

0 

o 

• 

o 

2.29 

4.08 

4.36 

3.27 

0.72 

- 3.28 

- 6.25 

I 

0.0 

3.37 

3.95 

3.73 

2.97 

1.42 

- 1.69 

- 9.39 

tt 

0.0 

2.29 

4.08 

4.36 

3.26 

0.71 

- 3.23 

- 6.25 

1 L 

0.0 

0.29 

1.10 

1.39 

0.91 

- 0.16 

- 1.13 

- 1.03 

n 

0.0 

1.07 

2.59 

3.01 

2.18 

0.11 

- 2.46 

- 2.98 

A 

- 7.61 

- 0.12 

1.60 

2.33 

2.33 

1.60 

- 0.12 

- 7.61 

B 

- 7.57 

- 2.39 

2.18 

4.00 

4.00 

2.18 

- 2.39 

- 7.57 

C 

- 1.65 

- 1.32 

0.47 

1.67 

1.67 

0.47 

- 1.32 

- 1.65 

0 

- 4.03 

- 1.75 

1 . 14 . 

2.62 

2.62 

1.14 

- 1.75 

- 4.03 

E 

- 6.09 

- 0.74 

1.63 

2.57 

2.57 

1.63 

- 0.74 

- 6.09 

I 

- 8.21 

- 0.63 

1.16 

2.17 

2.72 

2.94 

2.86 

0.0 

I 

- 8.77 

- 3.49 

1.41 

3.85 

4.93 

4.95 

3.28 

0.0 

m 

- 2.62 

- 2.13 

0.09 

1.91 

2.65 

2.28 

0.94 

0.0 

JS 

- 1.46 

- 1.22 

- 0.17 

1.09 

1.72 

1.36 

0.44 

0.0 

A 

- 6.08 

- 0.08 

1.27 

1.84 

1.84 

♦ 1.27 

- 0.08 

- 6.08 

B 

- 6.05 

- 1.90 

1.74 

3.18 

3.18 

1.74 

- 1.90 

- 6.05 

c 

- 1.39 

- 1.10 

0.40 

1.41 

1.41 

0.40 

- 1.10 

- 1.39 

0 

- 0.49 

- 0.42 

0.08 

0.58 

0.58 

0.08 

- 0.42 

- 0.49 
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MANUAL PARA EL PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA EDIFICACIONES 



TABLA N* 7. 21 

LOSAS RETICULARES- RETICULO DE 7 x 8 
COEFICIENTES DE MOMENTOS 


C A S 0 

NERV. 

y c M / P . s 


2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A 


0 

A 

0.0 

7.12 

8.92 

9.47 

9.47 

8.92 

7.12 

0.0 

- 

A 

B 

C 

0 

D 

D 

C 

B 








B 

0.0 

4.98 

9.43 

11.54 

11.54 

9.48 

4.98 

0.0 

- 















C 

0.0 

0.63 

2.46 

3.69 

3.69 

2.46 

0.63 

0.0 

- 








0 

0.0 

- 0.26 

- 0.02 

0.29 

0.29 

- 0.02 

- 0.26 

0.0 









I 

0.0 

6.83 

3.23 

8.51 

8.55 

8.51 

8.23 

f 6.33 

0.0 















n 

0.0 

4.73 

9.07 

11.16 

11.75 

11.16 

9.07 

4.73 

0.0 








nr 

0.0 

0.73 

2.88 

4.60 

5.21 

4.60 

2.88 

0.73 

0.0 

A 

lj U bl H _ 


HR p H H 

N 

0.0 

0.04 

1.12 

2.41 

2.98 

2.41 

1.12 

0.04 

0.0 











(D 

A 

0.0 

5.53 

5.99 

6.17 

6.17 

5.99 

5.53 

0.0 

- 

A 



B 

0.0 

6.39 

10.11 

11.27 

11.27 

10.11 

6.39 

0.0 

- 

A 

B 

A 

C 

0 

D 

C 

D 

A 
















c 

0.0 

0.65 

2.23 

3.37 

3.37 

2.23 

0.65 

0.0 









0 

0.0 

0.22 

0.97 

1.57 

1.57 

0.97 

0.22 

0.0 
















i 

r 15.4 3 

- 3.62 

1.29 

3.90 

5.35 

6.09 

6.19 

5.13 

0.0 








I 

- 10.36 

- 6.30 

- 0.05 

4.17 

6.43 

7.25 

6.39 

3.52 

0.0 
















m 

- 1.32 

- 2.04 

- 0.69 

0.97 

2.05 

2.26 

1.56 

0.38 

0.0 


iy 

0.02 

- 0.23 

- 0.45 

- 0.13 

0.34 

0.40 

0.07 

- 0.21 

0.0 
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LOSAS RETICULARES 


RETICULO DE 


7 x 8 


TABLA N* 7. 21 


COEFICIENTES DE MOMENTOS 





C 

A 

s 

0 



NERV. 



U 

- M / P.s 






i 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 









© 

A 

0.0 

4.40 

5.22 

5.21 

5.21 

5.22 

4.40 

0.0 


A 


fZZ 






/ 

B 

0.0 

5.11 

8.11 

9.03 

9.03 

8.11 

5.11 

0.0 

• 

B 









C 

0.0 

0.74 

2.38 

3.56 

3.56 

2.38 

0.74 

0.0 


A 

C 









D 

0.0 

0.56 

1.87 

2.37 

2.87 

1.87 

0.56 

0.0 

- 

0 









I 

-1135 

- 1.93 

- 1.87 

3.64 

4.13 

3.65 

1.88 

- 1.93 

-1137 

L 

A 









I 

00 

rH 

• 

- 3.63 

1.03 

3.82 

4.70 

3.82 

1.03 

- 3.63 

- 7.13 

8 









nr 

- 0.64 

- 0.92 

- 0.12 

0.77 

1.12 

0.77 

- 0.12 

- 0.92 

- 0.64 

A 


\ 


/// 

" V — 

)}} 

_/ 


W 












*“• N 



i = 

J 



















© 

A 

0.0 

4.15 

4.70 

4.47 

3.53 

1.64 

- 2.08 

-1138 

- 










B 

0.0 

4.77 

7.24 

7.24 

5.62 

1.99 

- 5.11 

-1270 

- 

A 

ZjU 

ZjU. 

i^1 



4^ 

44. 

< 

< 

c 

0.0 

1.27 

3.06 

3.58 

2.58 

+ 0.12 

- 2.89 

- 3.52 


B 

r 








£ 

/ 

D 

0.0 

0.32 

1.10 

1.43 

0.92 

- 0.17 

- 1.05 

- 1.16 

- 

f 








* 

/ 

/ 

E 

0.0 

2.67 

4.80 

5.15 

3.84 

0.32 

- 3.86 

- 7.29 

- 

0 1 








/ 

f 

I 

0.0 

4.09 

4.43 

4.27 

3.75 

2.31 

1.08 

- 2.49 

^1238 

l 

c 








< 

/ 

I 

0.0 

2.68 

4.91 

5.59 

5.00 

3.21 

- 0.05 

- 4.33 

- 8.31 

W 

A 








/ 

1 

0.0 

0.48 

1.71 

2.43 

2.20 

1.05 

- 0.70 

- 2.08 

- 2.13 

»-« H 

H 

« M 

iy 

0.0 

1.29 

3.22 

4.03 

3.64 

2.16 

- 0.53 

- 3.67 

r - 4.33 










Y 

0.0 

4.68 

7.13 

7.38 
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0.93 

- 6.14 
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TABLA N*7. 21 

LOSAS RETICULARES- RETICULO DE 7 x 8 
COEFICIENTES DE MOMENTOS 


C A S 0 

NERV. 

U * M/P.s 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 


_, © 

A 

-8.75 

-2.79 

2.51 

4.66 

4.66 

2.51 

-2.79 

-8.76 

- 

A ^ 
* 2 

M 








f 

\ 

f 

¥ 

/ 

i 

B 

-2.00 

-1.53 

0.56 

2.03 

2.03 

0.56 

-1.58 

-2.00 

_ 








C 

0.43 

-0.39 

0.05 

0.54 

0.54 

0.05 

-0.39 

0.43 

- 








C< 









0 

-4.72 

-2.07 

1.33 

3.10 

3.10 

1.33 

r-2.07 

-4.72 

- 








E 

-7.96 

-0.38 

1.87 

2.99 

2.99 

1.87 

^0.88 

-7.96 

- 

















I 

-9.95 

-1.30 

0.86 

2.12 

2.83 

3.27 

3.42 

3.29 

0.0 

: ? 








IE 

-1120 

-5.07 

0.72 

3.78 

5.40 

6.10 

5.35 

3.30 

0.0 

u /////////// 

7777777 


IE 

-3.91 

-3.29 

-0.52 

1.93 

3.33 

3.69 

2.91 

1.15 

0.0 

W 

-2.63 

-2.27 

-0.76 

1.21 

2.67 

2.92 

2.00 

0.61 

0.0 

© 

A 

-7.00 

-0.11 

1.47 

2.14 

2.14 

1.47 

-0.11 

-7.00 

- 

A 

/////y/////yi 

f//d 

'/ss 

B 

-7.00 

-2.23 

2.01 

3.71 

3,71 

2.01 

-2.23 

-7.00 

- 









r 

/ 

z 

f 

f 

C 

-1.60 

-1.27 

0.45 

1.61 

1.61 

0.45 

-1.27 

-1.60 

- 

D 

< 

C< 

t'/ 
















/ 

f 

I 

-7.71 

-2.91 

1.43 

3.38 

3.92 

3.38 

1.43 

-2.91 

-7.71 









II 

-2.19 

-1.78 

0.15 

1.65 

2.14 

1.65 

0.15 

-1.78 

-2.19 
















/ 

/ 

I 

-1.16 

-0.98 

-0.10 

0.94 

1.41 

0.94 

-0.10 

-0.98 

-1.16 
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MANUAL PARA EL PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA EDIFICACIONES 



LOS AS RETICULARES - RETICULO DE 7 x 8 
COEFICIENTES DE FUERZA CORTANTE 


TABLA N* 7.22 


NERV. 

v * V/P 

1- 2 

ro 

i 

CM 

3-4 

4-5 

5- 6 

6-7 

7- 8 

8-9 

A 

7.12 

1.79 

0.55 

o 

• 

o 

-0.55 

-1.79 

-7.12 

- 

B 

4.98 

4.49 

2.06 

0.0 

-2.06 

-4.49 

-4.98 

- 

C 

0.63 

1.32 

1.23 

0.0 

-1.23 

-1.32 

-0.63 

_ 

0 

-0.26 

0.23 

0.31 

0.0 

-0.31 

-0.23 

♦0.26 


I 

6.33 

1.40 

0.23 

0.04 

-0.04 

-0.23 

-1.40 

-6.83 

i 

4.73 

4.28 

2.09 

0.59 

-0.59 

-2.05 

-4,23 

-4,78 

m 

0.74 

2.14 

1.71 

0.61 

-0.61 

-1.71 

-2.14 

-0.74 

BT 

0.04 

1.07 

1.29 

0.53 

-0.53 

-1.29 

-1.07 

-0.04 










A 

5.53 

0.46 

0.18 

0.0 

-0.13 

-0.46 

-5.53 

B 

6.39 

3.72 

1.15 

0.0 

-1.15 

-3.72 

-6.39 

- 

C 

0.66 

1.57 

1.14 

0.0 

-1.14 

-1.57 

-0.66 

- 

0 

0.22 

0.75 

0.61 

0.0 

-0.61 

-0.75 

-0.22 

- 

I 

11.81 

4.92 

2.61 

1.45 

0.73 

0.10 

-1.00 

-5.18 

n. 

4.57 

6.23 

4.23 

2.31 

0.77 

-0.36 

-2.86 

-3.52 

X 

-0.22 

1.35 

1.66 

1.08 

0.21 

-0.69 

-1.18 

-0.38 

11 

-0.31 

-0.16 

0.32 

0.47 

0.06 

-0.33 

-0.27 

0.20 
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MANUAL PARA EL PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA EDIFICACIONES 



TABLA N* 7.22 

LOSAS RETICULARES - RETICULO DE 7 x 8 
COEFICIENTES DE FUERZA CORTANTE 


C A S 0 

NERV. 

v = V/P 

1- 2 

2-3 

3-4 

4- 5 

5-6 

6-7 

7-8 

8-9 

A 

/ / / s ///; /////// /// wJ 

A 

4.4 

0.35 

0.13 

0.0 

-0.13 

-0.35 

-4.4 


A 

B 

A 

C 

0 

c 

A 

B 

A 









B 

5.11 

3.00 

0.91 

0.0 

-0.91 

-3.00 

-5.11 

- 















C 

0.74 

1.64 

1.18 

0.0 

-1.13 

-1.64 

-0.74 

- 








0 

0.56 

1.31 

1.00 

0.0 

-1.00 

-1.31 

-0.56 

— 








I 

9.41 

3.30 

1.77 

0.53 

-0.53 

-1.77 

-3.80 

-9.41 















IE 

3.55 

4.66 

2.79 

0.38 

-0.38 

-2.79 

-4.66 

-3.55 








SI 

-0.28 

*0.79 

0.90 

0.35 

-0.35 

-0.90 

-0.79 

+0.23 


/////////////////// 

•-« N 

3 

tt M 










© 

A 

4.15 

0.76 

-0.29 

-0.94 

-1.90 

-3.70 

-10.8 

- 

B 

4.77 

2.46 

0.0 

-1.62 

-3.63 

-7.10 

-7.60 

- 

A 

S S S/SSS/i 

<//////// 

C 

1.27 

1.80 

0.51 

-1.00 

-2.46 

-3.02 

-0.63 

- 

A 

B 

C 

•{ 

E 

A 








1 

0 

0.32 

0.78 

0.33 

-0.51 

-1.03 

-0.83 

-0.11 

- 















E 

2.67 

2.11 

0.35 

-1.30 

-3.02 

-4.67 

-3.43 

- 








/ 

/ 

I 

-4.09 

-0.62 

0.18 

0.51 

0.94 

1.76 

3.53 

10.78 
















H 

-2.67 

-2.23 

-0.68 

0.60 

1.79 

3.26 

4.78 

3.47 















nr 

-0.48 

-1.23 

-0.79 

0.22 

1.25 

1.71 

1.43 

0.21 

N 0 fe) > ~ 

nr 

-1.29 

-1.93 

-0.81 

0.39 

1.43 

2.69 

3.14 

0.66 


Y 

-4.68 

-2.44 

-0.26 

0.36 

1.91 

3.63 

7.07 

7.59 
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LOSAS RETICULARES - RETICULO DE 7 x 8 tablan*7.22 
COEFICIENTES DE FUERZA CORTANTE 


C A S 0 

NERV. 

v = V/P 

1-2 

2-3 

3-4 

4-5 

5-6 

6-7 

7-8 

8-9 

(5) 

A 

5.97 

5.30 

2.15 

0.0 

-2.15 

-5.30 

-5.79 

- 

t 1 








'i 

\ 

B 

0.42 

2.14 

1.47 

0.0 

-1.47 

-2.14 

-0.42 

— 








C 

0.0 

0.44 

0.48 

0.0 

-0.43 

-0.44 

0.0 

- 








0 

2.65 

3.40 

1.77 

0.0 

-1.77 

-3.40 

-2.65 

- 

D 

















E 

7.07 

2.76 

1.11 

0.0 

-1.11 

-2.7$ 

- 7,07 


ii 








I 

8.65 

r—H 

• 

CM 

1.26 

0.76 

0.40 

0.14 

-0.14 

- 3.29 








0 ^ 
c t 








I 

6.11 

5.79 

3.06 

1.61 

0.71 

-0,25 

- 2.05 

- 3,30 








IE 

0.63 

2.77 

2.45 

1.40 

0.36 

-0.78 

-1.76 

-1.15 

*“ /////// 

LJ >—1 fc 

V///////////// 

dhh M a w 


N 

0.36 

1.51 

1.98 

1.46 

0.25 

-0.92 

-1.39 

-0.61 

(&) 

A 

6.88 

1.58 

0.67 

0.0 

-0.67 

-1.58 

-6.88 

- 

A 


/////* 

/////. 

SZZ/. 

B 

4.77 

4.23 

1.70 

0.0 

-1.70 

-4.23 

-4.77 











a 

C x 

a 

1 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 








i 

't 

C 

0.33 

1.72 

1.16 

0.0 

-1.16 

-1.72 

-0.33 

- 








I 

4.80 

4.34 

1.95 

0.54 

-0.54 

-1.95 

-4.34 

-4.30 
















1L 

0.41 

1.94 

1.50 

0.49 

-0.49 

-1.50 

-1.94 

-0.41 








nr 

0.17 

0.83 

1.04 

0.47 

-0.47 

-1.04 

-0.88 

-0.17 
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A * 
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LOSAS RETICULARES- RETICULO DE 7x9 
COEFICIENTES DE MOMENTOS 


TABLA N - 7.23 


NERV. 

V * M / P.s 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

A 

0.0 

8.07 

10.20 

10.90 

10.90 

10.20 

8.07 

0.0 

- 

- 

B 

0.0 

5.73 

10.98 

13.45 

13.45 

10.98 

5.73 

0.0 

- 

- 

C 

0.0 

0.78 

2.96 

4.44 

4.44 

2.96 

0.73 

0.0 

- 

- 

I 

0.0 

7.68 

9.13 

9.30 

9.23 

9.23 

9.30 

9.13 

7.63 

0.0 

IT 

0.0 

5.44 

10.38 

12.90 

13.37 

13.37 

12.90 

10.33 

5.44 

0.0 

W 

0.0 

0.93 

3.65 

6.05 

7.34 

7.34 

6.05 

3.65 

0.93 

0.0 












A 

0.0 

6.29 

7.44 

7.87 

7.87 

7.44 

6.29 

0.0 

- 

- 

B 

0.0 

7.31 

11.66 

13.07 

13.07 

11.66 

7.31 

0.0 

_ 


C 

0.0 

2.10 

5.36 

7.12 

7.12 

5.36 

2.10 

0.0 

- 

- 

0 

0.0 

0.75 

2.51 

3.79 

3.79 

2.51 

0.75 

0.0 



E 

0.0 

4.30 

8.09 

9.87 

9.37 

8.09 

4.30 

0.0 

_ 

— 

I 

- 18.20 

- 4.81 

0.68 

3.53 

5.23 

6.21 

6.76 

6.83 

5.78 

0.0 

n 

- 13.60 

- 3.43 

- 1.26 

3.73 

6.71 

3.26 

3.57 

7.33 

3.99 

0.0 

E 

^ 3.06 

- 3.23 

- 1.44 

.82 

2.56 

3.42 

3.27 

2.14 

.54 

0.0 

N 

-.97 

- 1.20 

- 1.04 

-.125 

1.07 

1.71 

1.45 

.62 

-.06 

0.0 
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MANUAL PARA EL PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA EDIFICACIONES 



LOSAS RETICULARES- RETICULO DE 7x 9 
COEFICIENTES DE MOMENTOS 


TABLA N* 7.23 




c 

A 

s 

0 




NERV. 




u 

- M / P.s 





i 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

A 




Q 

p 

A 

0.0 

5.01 

5.45 

5.63 

5.63 

5.45 

5.01 

0.0 

mm 

- 

B 










B 

0.0 

5.82 

9.27 

10.36 

10.36 

9.27 

5.82 

0.0 

- 

- 

C 

f 









C 

0.0 

1.69 

4.33 

5.76 

5.76 

4.33 

1.69 

0.0 

- 

- 

oJ 










D 

0.0 

0.71 

2.32 

3.48 

3.48 

2.32 

0.71 

0.0 

- 

- 

1 










I 

- 13.44 

- 2.34 

1.46 

3.59 

4.50 

4.50 

3.59 

1.46 

- 2.84 

- 13.44 

C 










IT 

- 9.11 

- 5.06 

.36 

3.82 

5.38 

5.38 

3.82 

.36 

- 5.06 

- 9.11 

B 

A 





//* 


w 

w 


nr 

- 1.28 

- 1.50 

-.42 

0.89 

1.66 

1.66 

.89 

-.42 

- 1 . 5 C 

- 1.28 


>-v-' 

M N S » -< 




















© 

A 

0.0 

4.71 

5.38 

5.15 

4.05 

1.85 

- 2.41 

- 13,45 


• 

A 





UjU 

uu 



If 

/ 

B 

0.0 

5.45 

3.28 

8.31 

6.43 

2.24 

- 5.85 

-1446 

- 

- 

B 

C 









> 

c 

0.0 

1.50 

3.60 

4.20 

3.02 

0.13 

3.36 

- 4.11 

- 



/ 








> 

0 

0.0 

0.41 

1.37 

1.78 

1.15 

- 0.18 

- 1.28 

- 1.44 

- 

- 











E 

0.0 

3.09 

5.56 

5.98 

4.45 

0.92 

4.45 

- 8.37 



0 < 






























/ 

f 

' 

I 

0.0 

4.61 

4.80 

4.67 

4.29 

3.61 

2.45 

.64 

- 2.42 

- 14 J 50 

E 

\ 








t 

JL 

0.0 

5.30 

8.15 

3.64 

3.10 

6.70 

4.27 

- 0.07 

- 8.18 

-1677 

A 









/ 

E 

0.0 

3.08 

5.79 

6.86 

6.64 

5.36 

2.91 

- 1.08 

- 6.67 

-1065 


•- m 


fc* N •- 

IT 

0.0 

.64 

2.31 

3.55 

3.82 

2.82 

.89 

- 1.54 

- 3.32 

- 3.49 











y 

0.0 

1.51 

3.85 

5.00 

5.00 

3.98 

1.91 

- 1.40 

- 5.11 

- 5.92 
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TABLA N* 7.23 

LOSAS RETICULARES- RETICULO DE 7 x 9 
COEFICIENTES DE MOMENTOS 


C A s 0 

NERV. 

U * M/P.s 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 













4 < 
4 * 
8 J 

© 

A 

-9.90 

-3.15 

2.83 

5.27 

5.27 

2.83 

-3.15 

-9.90 

- 

- 








/ 

/ 

/ 

/ 

B 

-2.33 

-1.83 

0.64 

2.36 

2.36 

0.64 

-1.83 

-2.33 

- 

- 








C 

-0.58 

-0.54 

0.03 

0.74 

0.74 

0.08 

-0.54 

-0.53 

- 

- 








c < 









0 

-5.39 

-2.37 

1.51 

3.56 

3.56 

1.51 

-2.37 

-5.39 

- 

- 








f 








E 

-8.96 

-1.00 

2.11 

3.36 

3.36 

2.11 

-1.00 

-8.96 

- 

— 

* 








I 

-11/36 

-2.07 

0.47 

2.00 

3.00 

3.58 

3.88 

3.95 

3.73 

0.0 

0 

c 









* 








E 

-U91 

-6.94 

-0.21 

3.53 

5.71 

6.93 

7.37 

6.83 

4.35 

0.0 





■ h 

N M 

nr 

-5.44 

-4.67 

-1.36 

1.71 

3.73 

4.74 

4.72 

3.53 

1.35 

o 

• 

o 

<D 

A 

-7.89 

-0.14 

1.65 

2.43 

2.43 

1.65 

-0.14 

-7.89 

- 

- 

A 



B 

-7.93 

-2.53 

2.27 

4.22 

4.22 

2.27 

-2.53 

-7.93 

- 

- 

8 i 

c ^ 
















c 

-1.85 

-1.46 

0.51 

1.87 

1.87 

0.51 

-1.46 

-1.85 

- 

- 

















f 

/ 

\ 

\ 

/ 

0 

-0.46 

0.42 

0.07 

0.58 

0.58 

0.07 

0.42 

-0.46 

- 

- 








I 

-8.70 

-0.93 

0.95 

1.94 

2.39 

2.39 

1.94 

0.95 

-0.93 

-8.70 








E 

-9.55 

-4.09 

0.97 

3.44 

4.44 

4.44 

3.44 

0.97 

-4.09 

-9.55 

c 

















El 

-3.14 

-2.62 

-0.25 

1.73 

2.71 

2.71 

1.73 

-0.25 

-2.62 

-3.14 

A ^ 








773 

//J 

W 

//J 


777 

777 

w 

-2.00 

-1.73 

-0.50 

1.07 

2.16 

2.16 

1.07 

-0.50 

-1 ,72 

-2.00 
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MANUAL PARA EL PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA EDIFICACIONES 



LOSAS RETICULARES - RETICULO DE 7 x 9 
COEFICIENTES DE FUERZA CORTANTE 


TABLA N* 7. 24 


C A S 0 


NERV. 

v = V/P 

1- 2 

2-3 

3-4 

4-5 

5-6 

6-7 

7-8 

8-9 

9-10 

A 

3.06 

2.12 

0.70 

0.0 

-0.70 

-2.12 

-3.06 



B 

5.73 

5.26 

2.46 

0.0 

-2.46 

-5.26 

-5.73 

— 


C 

0.78 

2.17 

1.48 

0.0 

-1.48 

-2.17 

-0.78 

- 

- 

i 

7.75 

1.45 

0.16 

-0.09 

+ 

o 

• 

o 

f\3 

4-0.09 

-0.16 

-1.45 

-7.75 

e 

5.50 

4.95 

2.53 

0.96 

0.03 

-0.96 

-2.53 

-4.95 

-5.50 

n 

0.19 

1.65 

2.13 

1.47 

0.0 

-1.47 

-2.13 

-1.65 

-0.19 











A 

6.29 

1.47 

0.43 

0.0 

-0.43 

-1.47 

-6.29 

- 

. 

B 

7.31 

4.35 

1.40 

0.0 

-1.40 

-4.35 

-7.31 

_ 


C 

2.10 

3.26 

1.76 

0.0 

-1.76 

-3.26 

-2.10 

• 


D 

.75 

1.76 

1.29 

0.0 

-1.29 

-1.76 

-.75 

- 

- 

E 

4.23 

3.36 

1.73 

0.0 

-1.78 

-3.86 

-4.23 



I 

13.31 

5.50 

2.90 

1.65 

0.97 

0.55 

0.08 

-1.05 

-5.73 

1 

5.20 

7.17 

5.00 

2.97 

1.54 

0.31 

-1.24 

-3.34 

-3.99 

M 

-0.16 

1.78 

2.27 

1.73 

0.35 

-0.15 

-1.13 

-1.60 

-0.54 

W 

-.23 

-.16 

.92 

1.19 

.64 

-.26 

-.82 

-.69 

.06 


LS LS IS IS 1 S lS lS i 



4-o L 

1 1 

2 3 

Tn 

4 5 ( 

1 1 

i 7 8 
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C < 


B 

A 


© 




Pi m 


A 

B 

C 


0 < 

E 
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MANUAL PARA EL PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA EDIFICACIONES 



LOSAS RETICULARES - RETICULO DE 7 x 9 
COEFICIENTES DE FUERZA CORTANTE 


TABLA N* 7.24 


C A S 0 

NERV. 

v - V/P 

1-2 

2 - 3 

3 - 4 

4-5 

5-6 

6-7 

7-8 

8-9 

9-10 

▲ 


'SS / S S/S / < 

f S s/S 

XD 

A 

4.99 

.43 

.17 

0.0 

-.17 

-.43 

- 4.99 

- 

- 

B 

C 

•( 

c 

B 

A 








B 

5.79 

3.42 

1.07 

0.0 

- 1.07 

- 3.42 

U 5.79 

- 

- 















c 

1.69 

2.65 

1.43 

0.0 

- 1.43 

- 2.65 

- 1.69 

- 

- 








0 

0.71 

1.61 

1.15 

0.0 

- 1.15 

- 1.61 

- 0.71 

- 

- 















I 

10.61 

4.31 

2.12 

0.91 

0.0 

- 0.91 

- 2.12 

- 4.31 

- 10£1 








I 

4.06 

5.42 

3.46 

1.56 

0.0 

- 1.56 

- 3.46 

- 5.42 

- 4.06 















H 

- 0.24 

1.10 

1.32 

.76 

0.0 

-.76 

- 1.32 

- 1.10 

+ 0.24 

A 



hb a m 











(4) 

A 

4.71 

.90 

-.32 

- 1.10 

- 2.22 

- 4.24 

O 

CNJ 

• 

CNJ 

r-H 

i 

- 

- 

A 

//////Z/////i 

fSSSSSs y 

B 

5.45 

2.83 

.02 

- 1.90 

- 4.19 

- 8.10 

- 8.60 

- 

- 

B 

C 

y 

D < 

E 

A 








/ 








c 

1.50 

2.10 

.61 

- 1.18 

- 2.39 

- 3.50 

-.75 

- 

- 








'/ 

\ 

D 

.41 

1.37 

1.78 

1.15 

-.18 

- 1.23 

- 1.44 

_ 

_ 















f 

E 

3.09 

2.46 

0.42 

- 1.53 

- 3.53 

- 5.37 

- 3.92 

- 

- 








* 







— 

I 

- 4.61 

-.63 

.15 

.43 

.69 

1.15 

2.00 

4.00 

12.17 









JL 

- 5.80 

- 2.84 

-.49 

-.58 

1.37 

2.42 

4.35 

3.10 

3.59 








i 

3.08 

2.70 

1.07 

0.21 

1.28 

2.45 

4.00 

5.60 

3.98 


'—-—' 

-■ n ^ bh 

w 

.63 

- 1.66 

- 1.32 

-.33 

1.00 

2.04 

2.35 

1.86 

0.15 

Y 

- 1.51 

- 2.34 

- 1.19 

0.0 

1.02 

2.06 

3.32 

3.71 

.81 
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MANUAL PARA EL PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA EDIFICACIONES 



TABLA N* 7.24 

LOSAS RETICULARES - RETICULO DE 7 x 9 
COEFICIENTES DE FUERZA CORTANTE 


C A S 0 

NERV . 

v * V/P 

1 - 2 

2-3 

3-4 

4-5 

5-6 

6-7 

7-8 

8-9 

9-10 

4 * 
A ^ 

8 J 









A 

6.74 

5.98 

2.44 

0.0 

- 2.44 

- 5.98 

- 6.74 

• 

• 








B 

0.51 

2.48 

1.71 

0.0 

- 1.71 

- 2.48 

- 0.51 

- 

- 















C 

0.05 

0.62 

0.66 

0.0 

- 0.66 

- 0.62 

- 0.05 

- 

- 

c < 

1 















0 

3.01 

3.39 

2.05 

0.0 

- 2.05 

- 3.89 

- 3.01 

- 

- 








E 

7.96 

3.11 

1.26 

0.0 

- 1.26 

- 3.11 

- 7.96 

_ 

• 








I 

9.78 

2.54 

1.54 

.99 

.53 

.29 

.06 

CM 

CM 

• 

1 

- 3.73 

» 

E 3 








i 








I 

6.97 

6.73 

3.75 

2.17 

1.22 

.44 

-.54 

- 2.48 

-4 T 3 5 


}) 




- m 

M 

m ** 

m 

.76 

3.31 

3.07 

2.03 

1.01 

- 0.02 

- 1.20 

- 2.17 

- 1.35 












( 

D 

/ 

A 

7.76 

1.30 

0.77 

0.0 

- 0.77 

- 1.80 

- 7.76 

- 

- 

A / 

// 

/ yy y yy s ss ///// 

B 

5.40 

4.80 

1.95 

o 

• 

o 

- 1.95 

- 4.30 

- 5.40 

- 









/ 

f 

/ 

/ 

/ 

\ 

B 

C 


C 

0.39 

1.98 

1.36 

0.0 

- 1.36 

- 1.98 

- 0.39 

- 

- 

\ 








A 








0 

0.03 

0.50 

0.50 

0.0 

- 0.50 

- 0.50 

- 0.03 




\ 








I 

7.76 

1.88 

0.98 

0.45 

0.0 

- 0.45 

- 0.98 

- 1.88 

- 7.76 















I 

5.46 

5.06 

2.47 

1.00 

0.0 

- 1.00 

- 2.47 

- 5.06 

- 5.46 









V. 

6 









I 

0.52 

2.37 

1.99 

0.97 

0.0 

- 0.97 

- 1.99 

- 2.37 

- 0.52 









A / 

W 

0.27 

1.22 

1.58 

1.09 

0.0 

- 1.09 

- 1.58 

- 1.22 

- 0.27 
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MANUAL PARA EL PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA EDIFICACIONES 



LOSAS RETICULARES - RETICULO DE 7x10 
COEFICIENTES DE MOMENTOS 


TABLA N* 7.25 


C A S 0 

NERV . 

y = M / P.s 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

( 

D 

A 

0.0 

8.75 

10.95 

11.78 

11.73 

10.95 

8.75 

0.0 

- 

- 

- 

A 



B 

0.0 

6.38 

12.33 

14.91 

14.91 

12.33 

6.38 

0.0 

- 

- 

- 

B 

C 

c 

B 

















C 

0.0 

0.73 

3.35 

5.20 

5.20 

3.35 

0.73 

0.0 

- 

- 

- 








D 

0.0 

- 0.70 

- 1.75 

- 2.56 

- 2.56 

- 1.76 

- 0.70 

0.0 

- 

- 

- 















I 

0.0 

8.25 

9.63 

9.77 

9.57 

9.46 

9.57 

9.77 

9.63 

8.25 

0.0 









1 

0.0 

6.06 

11.55 

14.17 

15.31 

15.62 

15.31 

14.17 

11.55 

6.06 

0.0 















w 

0.0 

0.85 

4.10 

7.11 

8.94 

9.54 

8.94 

7.11 

4.10 

0.85 

0.0 



























A 

► 


(?) 

A 

0.0 

6.12 

7.57 

8.08 

8.08 

7.57 

6.12 

0.0 

- 

- 

- 

A 



B 

0.0 

8.11 

11.74 

13.01 

13.01 

11.74 

8.11 

0.0 

- 

- 

- 

m 

B 

C 

D 

/ 

E < 

L 

B 

A 









C 

0.0 

3.11 

6.93 

8.16 

8.16 

6.93 

3.11 

0.0 

- 

- 

- 









D 

0.0 

1.64 

3.96 

5.44 

5.44 

3.96 

1.64 

0.0 

- 

- 

- 








E 

0.0 

0.51 

2.39 

3.69 

3.69 

2.33 

0.51 

0.0 

- 

- 

- 















I 

-2010 

-1210 

- 3.63 

1.14 

3.77 

5.29 

6.23 

6.73 

6.84 

5.89 

0.0 








E 

- 16.88 

-1283 

- 5.30 

0.51 

4.65 

7.26 

8.64 

8.90 

7.71 

4.17 

0.0 















nr 

- 2.76 

- 3.40 

- 2.68 

- 0.30 

1.78 

3.30 

3.95 

3.62 

2.24 

0.40 

0.0 




















* 

///////////// 

'--- 

- « tf 

ff 

N *■* 




</) 


V) 


V) 


<0 


V) 


V) 


V) 


V) 


v> 


(A 
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s 
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MANUAL PARA EL PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA EDIFICACIONES 



TA8LA N*7. 25 

LOSAS RETICULARES- RETICULO DE 7x10 
COEFICIENTES DE MOMENTOS 


NERV . 

y * M / P . s 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

A 

0.0 

4.02 

4.73 

5.31 

5.31 

4.73 

4.02 

0.0 




B 

0.0 

6.31 

9.10 

10.10 

10.10 

9.10 

6.31 

0.0 

— 

— 

_ 

C 

0.0 

2.42 

5.27 

6.23 

6.28 

5.27 

2.42 

0.0 

- 

- 

- 

D 

0.0 

1.30 

3.19 

4.38 

4.38 

3.19 

1.30 

0.0 

- 

- 

- 

I 

- 20^0 

- 7.66 

- 1.31 

2.12 

3.75 

4.23 

3.75 

2.12 

- 1.31 

- 7.66 

- 2qgo 

I 

-1010 

- 7.21 

- 1.37 

2.02 

4.36 

5.11 

4.36 

2.02 

- 1.37 

- 7.21 

-1010 

n 

- 0.91 

- 1.28 

- 0.86 

0.41 

1.35 

1.70 

1.35 

0.41 

- 0.36 

- 1.28 

- 0.91 













A 

0.0 

4.23 

4.94 

4.47 

2.84 

- 0.50 

- 6.50 

- 18,90 

_ 


_ 

B 

0.0 

1.95 

4.31 

4.23 

2.79 

0.28 

- 3.30 

- 4.63 

. 

_ 

_ 

C 

0.0 

0.93 

2.22 

2.62 

1.83 

0.16 

- 1.83 

- 2.84 

- 

- 

- 

D 

0.0 

2.93 

5.15 

5.03 

2.95 

- 0.80 

- 5.94 

- 8.63 

- 

- 

- 

I 

0.0 

5.82 

8.22 

8.86 

8.57 

7.41 

5.15 

1.40 

- 4.33 

- 1 X 30 

- 2 X 10 

i 

0.0 

3.13 

5.96 

7.17 

7.18 

6.12 

3.91 

0.45 

- 4.24 

- 10,30 

-1335 

m 

0.0 

0.62 

2.61 

4.16 

4.64 

3.96 

2.27 

- 0.14 

- 2.72 

- 3.87 

- 3.43 

iy 

0.0 

2.23 

4.82 

5.73 

5.69 

4.84 

3.16 

0.64 

-2.54 

- 5.63 

- 6.22 














C A SO 




D < 


c 

B 

A 
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MANUAL PARA EL PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA EDIFICACIONES 



LOSAS RETICULARES- RETICULO DE 7 x 10 TABLA N * 725 


COEFICIENTES DE MOMENTOS 


C A S 0 

NERV . 

U * M / P.s 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

( 

5 ) 

A 

-1258 

- 4.05 

1.45 

3.68 

3.68 

1.45 

- 4.05 

- 12,58 

- 

- 

- 

A ; 
* $ 
B ^ 


B 

- 2.94 

- 1.72 

0.99 

2.02 

2.02 

0.99 

- 1.72 

- 2.94 

- 

- 

- 








/ 

C 

- 1.66 

- 0.94 

0.43 

1.34 

1.34 

0.43 

- 0.94 

- 1.66 

- 

- 

- 















C < 

/ 
f / 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

0 

* 4.80 

- 2.82 

0.56 

2.38 

2.38 

0.56 

- 2.82 

- 4.80 

- 

- 

- 








1 

-1948 

- 6.88 

- 2.24 

0.68 

2.39 

3.38 

3.88 

3.96 

3.64 

3.06 

0.0 
















B 

- 5.61 

- 5.16 

- 2.62 

0.43 

2.97 

4.69 

5.43 

5.35 

4.21 

1.82 

0.0 















1 













A / 

















% 

/I'///// 



►H M 

M 

1—< 1—1 

( 

6 ) 

A 

- 9.71 

- 1.73 

0.39 

1.64 

1.64 

0.39 

- 1.78 

- 9.71 

- 

- 

- 

A 

///S/////SSSSS, 

B 

- 8.91 

- 3.32 

1.11 

2.99 

2.99 

1.11 

- 3.32 

- 8.91 

- 

- 

- 

B 2 








1 

C 

- 2.07 

- 1.26 

0.66 

1.63 

1.63 

0.66 

- 1.26 

- 2.07 

- 

- 

- 








C 

'j 

D 

- 1.12 

- 0.64 

0.30 

0.91 

0.91 

0.30 

- 0.64 

- 1.12 

- 

• 

- 

f / 








0 < 









1 

-1023 

- 3.94 

- .73 

1.16 

2.08 

2.36 

2.08 

1.16 

-.73 

- 3.94 

-13123 









n 

-1136 

- 6.61 

- 1.20 

2.07 

3.89 

4.47 

3.89 

2.07 

- 1.20 

- 6.61 

- 11*86 

/ 








/ 

/ 








m 

- 3.19 

- 2.76 

-.77 

1.18 

2.48 

2.93 

2.48 

1.13 

-.77 

- 2.76 

- 3.19 

> 








C 

B 














/ 

J 








i 

A 4 

1 - 








w 

- 1 

*/£//////// 

U Hm 
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MANUAL PARA EL PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA EDIFICACIONES 



LOSAS RETICULARES - RETICULO DE 7x10 
COEFICIENTES DE FUERZA CORTANTE 


TAB LA N* 7.26 


C A s o 

NERV. 




V 

■ V/P 





1-2 

2-3 

3-4 

4-5 

5-6 

6-7 

7-8 

8-9 

9-10 

10-11 






( 

3 ) 

A 

3.75 

2.19 

0.84 

0.00 

- 0.84 

- 2.19 

- 8.75 


- 


A 

A 










B 

6.33 

5.95 

2.57 

0.00 

- 2.57 

- 5.95 

- 6.38 



_ 

B 

C 










C 

0.74 

2.61 

1.85 

0.00 

- 1.85 

- 2.61 

- 0.74 

_ 

* 












D 

r— « 

. 

o 

1 

- 1.01 

- 0.80 

0.00 

0.80 

1.01 

0.71 

- 

- 

- 

D < 










I 

8.25 

1.37 

0.15 

1 

o 

. 

1 —• 

LO 

- 0.11 

0.11 

0.19 

- 0.15 

- 1.37 

- 8.25 











i 

6.06 

5.49 

2.62 

1.14 

0.31 

- 0.31 

- 1.14 

- 2.62 

- 5.49 

- 6.06 

C 

\ 









HE 

0.86 

3.24 

3.01 

1.82 

0.61 

- 0.61 

- 1.82 

- 3.01 

- 3.24 

- 0.86 

B 

A 

h 

1 P 





p 

i y 


















© 

A 

6.12 

1.45 

0.51 

0.00 

- 0.51 

- 1.45 

- 6.12 

. 

•• 


A 










B 

8.11 

4.08 

1.72 

0.00 

- 1.72 

-4.08 

- 8.11 


• 


B 

r 










C 

3.11 

3.82 

1.23 

o.oo 

- 1.23 

- 3.32 

- 3.11 

• 

- 


W 

0 










D 

1.64 

2.32 

1.48 

o.oo 

- 1.43 

- 2.32 

- 1.64 

- 

- 

- 











E 

0.61 

1.15 

0.31 

o.oo 

- 0.31 

- 1.15 

- 0.61 

• 

- 

. 

E < 










i 

> 17.00 

8.33 

4.77 

2.63 

1.52 

0.93 

0.54 

0.06 

- 0.95 

-5.89 











n 

4.04 

7.53 

5.82 

4.14 

2.60 

1.37 

0.25 

- 1.18 

- 3.53 

- 4.17 

B 

% 









m 

- 0.64 

0.72 

2.31 

2.16 

1.51 

0.65 

- 0.33 

- 1.33 

- 1.80 

- 0.44 

A 

/ 

V? 


// 


*7? 

V7 

f 















M H 

B 

m 















—i 

’ 

,_•- 

S 

•—i 

1 

m s rm 

>3 4 5 6 7 8 

IS) 

r_o 









«/> 

► ^ 

._m 








in 

n 








CO 









in 









in 

—m 








in 








V) 

— ^ 








V) 









in 
—■ 
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MANUAL PARA EL PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA EDIFICACIONES 



LOSAS RETICULARES- RETICULO DE 7 x 10 TABLA N * 726 
COEFICIENTES DE FUERZA CORTANTE 


C A S 0 

NERV. 

v = V/P 

1-2 

ro 

i 

CM 

3-4 

4-5 

5-6 

6-7 

7-8 

8-9 

9-10 

10-11 

( 3 ) 

A 

4.02 

0.71 

0.58 

0.00 

- 0.58 

- 0.71 

- 4.02 

mu 


. 

A 

/////////////// 

B 

6.30 

2.80 

0.99 

0.00 

- 0.99 

- 2.80 

- 6.30 

- 

— 


B 

C 

D < 

L 

c 

B 

A 
















C 

2.42 

2.35 

1.01 

0.00 

- 1.01 

- 2.85 

- 2.42 

— 










D 

1.31 

1.88 

1.19 

0.00 

- 1.19 

- 1.88 

- 1.31 


















i 

13.16 

6.35 

3.43 

1.63 

0.47 

- 0.47 

- 1.63 

- 3.43 

- 6.35 

-1316 








i 

2.82 

5.33 

3.90 

2.33 

0.75 

- 0.75 

- 2.33 

- 3.90 

- 5.33 

- 2.82 
















m 

0.38 

0.42 

1.26 

0.95 

0.34 

- 0.34 

- 0.95 

- 1.26 

- 0.42 

- 0.38 


























M 

/////////////// 


M W 

N 

id 

(?) 

A 

5.59 

1.99 

- 0.59 

- 2.49 

- 4.63 

- 8.14 

- 13,25 

- 

- 

- 

A 

/A 

'////s /// y/y/ /. 

B 

1.95 

2.35 

- 0.07 

- 1.44 

- 2.50 

- 3.59 

- 1.32 

- 


_ 

A 

A 

B 

✓ 

C < 

\ 

0 

A 








! 

C 

0.98 

1.23 

0.41 

- 0.79 

- 1.67 

- 2.00 

- 1.00 











0 

2.93 

2.22 

- 0.12 

- 2.07 

- 3.72 

- 5.12 

- 2.69 


















1 

- 4.06 

- 0.63 

0.07 

0.38 

0.62 

1.02 

1.31 

3.28 

5.74 

11.83 








i 

- 3.13 

- 2.83 

- 1.20 

- 0.02 

1 , 0 $ 

2,21 

3.45 

4 r 7 0 

6.09 

3.50 















m 

- 0.66 

- 1.61 

- 1.54 

- 0.61 

0.64 

1.67 

2.17 

1.96 

1.59 

0.69 








T 7 

- 2.22 

- 2.59 

- 1.40 

- 0.34 

0.84 

1.68 

3.52 

3.18 

3.09 

1.11 
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MANUAL PARA EL PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA EDIFICACIONES 




LOSAS RETICULARES- RETICULO DE 7x10 
COEFICIENTES DE FUERZA CORTANTE 


TABLA N* 7. 26 


NERV . 

v - V/P 

1-2 

2-3 

3-4 

4-5 

5-6 

6-7 

7-8 

8-9 

9-10 

10-11 

A 

9.47 

2.33 

1.56 

0.00 

- 1.56 

- 2.33 

- 9.47 

— 

_ 


B 

1.22 

2.72 

1.21 

0.00 

- 1.21 

- 2.72 

- 1.22 

- 

- 

- 

C 

0.72 

1.38 

0.91 

0.00 

- 0.91 

- 1.33 

- 0.72 

- 

- 

- 

0 

1.97 

3.38 

1.82 

0.00 

- 1.82 

- 3.38 

- 1.97 

- 

- 

- 

i 

12.60 

7.59 

5.09 

3.42 

2.09 

1.02 

0.09 

- 0.81 

- 2.25 

- 4.66 

E 

1.06 

2.53 

3.06 

2.54 

1.81 

0.81 

- 0.40 

- 1.55 

- 2.08 

- 2.39 












A 

7.93 

2.18 

1.25 

0.00 

- 1.25 

- 2.18 

- 7.93 

- 

- 

- 

B 

5.59 

4.43 

1.87 

0.00 

- 1.87 

- 4.43 

- 5.59 

- 

- 

- 

C 

0.81 

1.93 

0.96 

0.00 

- 0.96 

- 1.93 

- 0.31 

- 

- 

- 

D 

0.48 

0.94 

0.61 

0.00 

- 0.61 

- 0.94 

- 0.48 

- 

- 

- 

i 

9.29 

3.20 

1.90 

0.92 

0.27 

-.27 

-.92 

- 1.90 

- 3.20 

- 9.29 

IL 

5.25 

5.41 

3.27 

1.81 

0.57 

- 0.57 

- 1.81 

- 3.27 

- 5.41 

- 5.25 

IE 

0.74 

1.62 

1.60 

1.20 

0.44 

-.44 

- 1.20 

- 1.60 

- 1.62 

-.74 
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MANUAL PARA EL PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA EDIFICACIONES 




LOSAS RETICULARES- RETICULO DE 8 x 8 
COEFICIENTES DE MOMENTOS 


TABLA N ® 7.27 


C A S 0 


NERV . 

U = M / P.S 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A 

0.0 

7.80 

9.62 

10.16 

10.28 

10.16 

9.62 

7.80 

0.0 

B 

0.0 

5.43 

10.46 

12.17 

13.63 

12.17 

10.46 

5.48 

0.0 

C 

0.0 

0.79 

3.06 

4.84 

5.46 

4.84 

3.06 

0.79 

0.0 











A 

0.0 

5.77 

6.96 

7.20 

7.24 

7.20 

6.96 

5.77 

0.0 

B 

0.0 

4.16 

7.99 

9.93 

10.43 

9.93 

7.99 

4.16 

0.0 

C 

0.0 

0.81 

2.92 

4.61 

5.21 

4.61 

2.92 

0.81 

0.0 

0 

0.0 

7.15 

11.29 

12.62 

12.92 

12.62 

11.29 

7.15 

0.0 

I 

- 17.69 

- 4.33 

1.38 

4.53 

6.32 

7.18 

7.21 

5.93 

0.0 

i 

- 12.63 

- 7.41 

- 0.15 

4.89 

7.69 

8.59 

7.51 

4.03 

0.0 

m 

-2.12 

- 2.34 

- 0.77 

1.15 

2.38 

2.61 

1.81 

0.45 

0.0 

A 

0.0 

4.99 

5.39 

5.57 

5.63 

5.57 

5.39 

4.99 

0.0 

B 

0.0 

5.82 

9.30 

10.48 

10.76 

10.48 

9.30 

5.82 

0.0 

c 

0.0 

1.79 

4.70 

6.43 

7.02 

6.48 

4.70 

1.79 

0.0 

i 

-1292 

- 2.24 

2.11 

4.18 

4.81 

4.18 

2.11 

- 2.24 

- 12.92 

ii 

- 8.34 

- 4.26 

1.17 

4.50 

5.56 

4.50 

1.17 

- 4.26 

- 8.34 

m 

-0.88 

- 1.15 

- 0.13 

1.02 

1.46 

1.02 

- 0.13 

- 1.15 

-0.88 
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MANUAL PARA EL PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA EDIFICACIONES 


LOSAS RETICULARES- RETICULO DE 8 x 8 TABLA N * 7 - 27 
COEFICIENTES DE MOMENTOS 


NFRV 

V = M / P.s 

nun f. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A 

0.0 

4.39 

5.23 

5.14 

4.53 

3.31 

1.11 

- 3.06 

- 13.11 

B 

0.0 

3.04 

5.59 

6.40 

5.73 

3.66 

- 0.07 

- 5.53 

- 9.47 

C 

0.0 

0.47 

1.63 

2.39 

2.19 

1.01 

- 0.67 

- 1.94 

- 2.16 

0 

0.0 

1.47 

3.65 

4.57 

4.15 

2.47 

- 0.60 

- 4.17 

- 4.94 

£ 

0.0 

5.36 

8.23 

3.60 

7.61 

5.33 

1.00 

- 7.13 

-1578 

F 

0.0 

4.67 

4.91 

4.74 

4.18 

3.04 

1.19 

- 1.92 

-1438 











A 

- 1.67 

- 1.63 

1.60 

3.09 

3.54 

3.09 

1.60 

- 1.63 

- 9.67 

B 

- 6.24 

- 3.17 

0.89 

3.34 

4.12 

3.34 

0.89 

h - 3.17 

- 6.24 

C 

- 2.94 

- 2.41 

0.20 

2.23 

2.88 

2.23 

0.20 

- 2.41 

- 2.94 

D 

- 11.08 

- 4.23 

2.00 

4.90 

5.73 

4.90 

2.00 

- 4.?3 

- 11.08 

E 

-1055 

- 0.75 

1.61 

2.81 

3.21 

2.81 

1.61 

- 0.75 

-1055 

I 

-1134 

- 1.51 

0.97 

2.42 

3.31 

3.76 

3.90 

3.73 

0.0 

n 

-1256 

- 5.72 

0.81 

4.28 

6.10 

6.89 

6.61 

4.31 

0.0 

m 

- 4.18 

- 3.52 

- 0.52 

2.08 

3.52 

3.89 

3.10 

1.24 

o 

• 

o 

A 

- 8.44 

- 0.57 

1.29 

2.23 

2.53 

2.23 

1.29 

- 0.57 

-8.44 

B 

- 8.35 

- 3.36 

1.62 

3.90 

4.55 

3.90 

1.62 

- 3.36 

- 8.85 

c 

- 2.41 

- 1.97 

0.17 

1.82 

2.35 

1.82 

0.17 

- 1.97 

- 2.41 

D 

- 0.97 

- 0.84 

- 0.07 

0.81 

1.19 

0.81 

- 0.07 

- 0.84 

- 0.97 
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MANUAL PARA EL PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA EDIFICACIONES 



TABLA N s 7.28 

LOSAS RETICULARES -RETICULO DE 8 x 8 
COEFICIENTES DE FUERZA CORTANTE 


C A SO 

NERV . 

v = V/P 

1-2 

2-3 

3-4 

4-5 

5-6 

6-7 

7-8 

8-9 

A 

B 

/ 

C « 

A 

B 

A 


( T ) 

A 

7.80 

1.83 

.54 

.13 

-.13 

-.54 

- 1.83 

- 7.80 









B 

5.43 

4.98 

2.51 

0.71 

-.71 

- 2.51 

- 4.98 

- 5.48 

















C 

.79 

2.27 

1.78 

0.61 

- 0.61 

- 1.76 

- 2.27 

-.79 


















































< €0 O CD < 

A 


(?) 

A 

5.77 

1.19 

0.24 

0.03 

- 0.03 

- 0.24 

- 1.19 

- 5.77 

B 

/ 

C < 

> 

0 

A 









B 

4.16 

3.33 

1.93 

0.55 

- 0.55 

- 1.93 

- 3.33 

- 4.16 

















C 

2.07 

3.28 

1.94 

0.59 

- 0.59 

- 1.94 

- 3.23 

- 2.07 

















0 

7.14 

4.13 

1.34 

0.30 

- 0.30 

- 1.34 

- 4.13 

- 7.14 









I 

-1336 

- 5.71 

- 3.14 

- 1.78 

- 0.86 

- 0.02 

1.27 

5.93 

















n 

- 5.23 

- 7.25 

- 5.04 

- 2.80 

- 0.90 

1.09 

3.41 

4.08 





m 

0.22 

- 1.57 

- 1.93 

- 1.23 

- 0.22 

0.80 

1.35 

0.45 

m « 

fl I - 

< M 

A 

X sss/s /ss//////s// 

A 

0.94 

2.20 

1.91 

0.73 

- 0.73 

- 1.91 

- 2.20 

- 0.94 

B 

✓ 

C 4 

fc 

B 

A 










B 

0.75 

1.39 

1.80 

0.75 

- 0.75 

- 1.80 

- 1.89 

- 0.75 

















c 

1.79 

2.39 

1.90 

0.73 

- 0.73 

- 1.90 

- 2.89 

- 1.79 

















I 

10.68 

4.36 

2.06 

0.62 

-.62 

- 2.06 

- 4.36 

- 10.68 









n 

4.09 

5.43 

3.32 

1.06 

- 1.06 

- 3.32 

- 5.43 

- 4.00 

















nr 

- 0.38 

1.02 

1.14 

0.44 

- 0.44 

- 1.14 

- 1.02 

+ 0.38 
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MANUAL PARA EL PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA EDIFICACIONES 



LOSAS RETICULARES - RETICULO DE 8 x 8 TA8LAN * 728 
COEFICIENTES DE FUERZA CORTANTE 


C A S 0 

NERV. 

v * V/P’ 

1-2 

2-3 

3-4 

4-5 

5-6 

6-7 

7-8 

8-9 

A 

JLUA 

///////////// 

UZs (?) 

A 

4.39 

0.84 

■0.09 

-0.61 

-1.21 

-2.19 

-4.17 

-1005 

B 









1 

B 

3.04 

2.55 

0.80 

-0.66 

-2.06 

-3.74 

-5.45 

-3.94 









C 

0.47 

1.16 

0.75 

-0.20 

-1.18 

-1.68 

-1.27 

-0.22 

C< 

n 


















c 

D 

1.47 

2.18 

0.92 

-0.43 

-1.67 

-3.07 

-3.57 

-0.76 

















E 

5.36 

2.86 

0.37 

-0.99 

-2.27 

-4.33 

-8.14 

-8.64 

E 

F 

u 









F 

4.67 

0.23 

-0.16 

-0.56 

-1.13 

-1.85 

-3.11 

-12^6 









. b 

J c 

3 


a 


? — 

c 

D < 










(5) 

A 

8.04 

3.23 

1.49 

0.44 

-0.44 

-1.49 

-3.23 

-8.04 

A 



B 

3.06 

4.07 

2.45 

0.77 

-0.77 

-2.45 

-4.07 

-3.06 

8 ( 

/ 









f 

\ 

\ 

C 

0.53 

2.61 

2.02 

0.65 

-0.65 

-2.02 

-2.61 

-0.53 









C< 

5 









0 

6.85 

6.24 

2.90 

0.83 

-0.83 

-2.90 

-6.24 

-6.85 









< 









E 

9.80 

2.36 

1.20 

0.39 

-0.39 

-1.20 

-2.36 

-9.80 









I 

-9.30 

-2.48 

-1.45 

-0.88 

-0.45 

-0.14 

0.17 

3.73 

n / 









E 











H 

-6.94 

-6.54 

-3.46 

-1.81 

-0.79 

0.28 

2.31 

4.30 









MN M w H 

in 

-9,66 

-3,00 

-2.60 

-1.44 

-0.37 

0.79 

} .86 

1.24 

A 


i ® 

' 

A 

7.86 

1.37 

0.93 

0.30 

-0.30 

-0.93 

-1.87 

-7.86 

8 \ 
c ^ 

















B 

5.48 

4.98 

2.23 

0.64 

-0.64 

-2.28 

-4.98 

-5.48 









c 

0.44 

2.14 

1.64 

0.53 

-0.53 

-1.64 

-2.14 

-0.44 

D< 

's 

















0 

0.13 

0.76 

0.38 

0.38 

-0.38 

-0.88 

-0.76 

-0.13 
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MANUAL PARA EL PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA EDIFICACIONES 



TABLA N* 7. 29 

LOSAS RETICULARES - RETICULO DE 8 x 9 
COEFICI ENTES DE MOMENTOS 



c 

A S 0 

h € RV . 



U 

* M / P . s 







i 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 


© 

A 

0.0 

9.34 

11.72 

12.55 

12.77 

| L 2.55 

11.72 

9.34 

0.0 

- 

A 

6 










B 

0.0 

6.65 

12.35 

16 . 1 C 

17.04 

16.10 

12.35 

6.65 

0.0 

• 

C 










C 

0.0 

1.00 

3.73 

5.97 

6.73 

5.97 

3.78 

1.00 

0.0 

- 

/ 










D 

0.0 

- 0.12 

0.60 

1.50 

1.90 

1.50 

0.60 

- 0.13 

0.0 

• 

D < 










I 

0.0 

9.10 

11.05 

11.49 

11.53 

LI .53 

11.49 

11.05 

9.10 

0.0 

\ 

c 










JL 

0.0 

6.45 

12.33 

15.36 

16.50 

16.50 

15.36 

12.33 

6.45 

0.0 

B 

A 










m 

0.0 

1.05 

4.01 

6.50 

7.74 

7.74 

6.50 

4.01 

1.05 

0.0 

A 

i 

_i td M 


fa 

9 M 

A «- 

* 

w 

0.0 

0.11 

1.45 

3.16 

4.31 

4.31 

3.16 

1.45 

0.11 

0.0 














(D 

A 

0.0 

7.13 

3.30 

3.77 

9.19 

3.77 

3.30 

7.13 

0.0 

- 

A 

o 










B 

0.0 

3.32 

1326 

14.94 

1535 

1494 

13.26 

3.32 

0.0 

- 

B 

A 










C 

0.0 

0.96 

3.23 

5.25 

5.99 

5.25 

3.28 

0.96 

0.0 

- 

C 










0 

0.0 

0.41 

1.53 

2.72 

3.21 

2.72 

1.53 

0.41 

0.0 

- 

n < 










E 

0.0 

4.35 

9.36 

11.67 

12.34 

11 J 56 

9.36 

4.85 

0.0 

- 

V % 










I 

-2137 

- 5.98 

0.58 

4.23 

6.41 

7.70 

8.30 

3.21 

6.73 

0.0 

c 

E 










I 
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LOSAS RETICULARES- RETICULO DE 8 x 9 
COEFICIENTES DE MOMENTOS 


TABLA N* 7.29 


C A S 0 


A 

B 

C 

A 

0 

0 

A 

C 

B 

A 











































































777 

77* 

*//// 


B 

C 


D< 

E 

A 






B > w 


© 


© 


I 

✓ 

* 

£ 


Inerv. 

u = M/P.s 


l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

A 

0.0 

5.70 

6.17 

6.39 

6.47 

6.39 

6.17 

5.70 

0.0 


B 

o 

• 

o 

6.63 

10.56 

11.92 

12.23 

11.92 

10.55 

6.63 

0.0 


C 

0.0 

2.00 

5.22 

7.16 

7.73 

7.16 

5.22 

2.00 

0.0 

• 

0 

0.0 

0.65 

2.24 

3.72 

4.34 

3.72 

2.24 

0,65 

p.o 

m 

I 

-1*74 

-3.45 

1.66 

4.20 

5.40 

5.40 

4.20 

1.66 

-3.45 

-1*74 

i 

-1083 

-8,10 

0.39 

4.61 

6.54 

6.54 

4.61 

0.39 

-6.10 

-iqS3 

hl 

-1.61 

-1.36 

-0.51 

1.12 

2.01 

2.01 

1.12 

-0.51 

*1.36 

-1.61 

iy 

1.12 

0.79 

0..07 

-0.53 

-0.78 

-0.73 

-0 . 53 

0.07 

0.79 

1.12 












A 

0.0 

5.37 

5.70 

5.50 

4.80 

3.53 

1,30 

-3.69 

-1331 

- 

B 

0.0 

6.30 

9.60 

10.10 

3.93 

6.20 

1.08 

-8.34 

-18.26 

- 

C 

0.0 

1.73 

4.30 

5.41 

4.91 

2.91 

-0.73 

-4.90 

-5.81 


0 

0.0 

0.56 

1.91 

2.73 

2.56 

1.20 

-0.71 

-2.25 

•2.52 

- 

E 

0.0 

3.55 

6.56 

7.55 

6.77 

4.29 

-0.14 

-6.49 

-1U0 

- 

I 

0.0 

5.32 

5.88 

5.81 

5.34 

4.50 

3.07 

0.67 

-4.14 

-1650 

II 

0.0 

3.52 

6.57 

7.75 

7.50 

6.08 

3.32 

-1.21 

-7.60 

CM 

3 

r-4 

_L 

E 

0.0 

0.66 

2.27 

3.52 

3.73 

2.79 

-0.35 

-1.50 

-3.23 

-3.57 

TS 

0.0 

1.73 

4.37 

5.68 

5.62 

4.50 

2.21 

-1.56 

-5.80 

-6.72 

Y 

0.0 

6.13 

9.46 

lo.iq 

9.46 

7.83 

4.95 

-0.17 

-9.55 

-1$43 




si si si 


tO 


to 


to 


(A 


V) 


to 





9 

<7 

«D 

K 

*> 

m 

♦ 

10 
M 


m 

2 : 

[ T t T M T 

14 5 6 7 8 9 










































































NERVIO TIPICO 


374 
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TABLA N* 7.29 

LOSAS RETICU LARES - RETICULO DE 8 x 9 
COEFICIENTES DE MOMENTOS 
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MANUAL PARA EL PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA EDIFICACIONES 



LOSAS RETICULARES - RETICULO DE 8 x 9 


TABLA N*7.30 


COEFICIENTES DE FUERZA CORTANTE 
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LOSAS RETICULARES - RETICULO DE 8 x 9 


TABLA N* 7.30 


COEFICIENTES DE FUERZA CORTANTE 
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TABLA N* 7.30 

LOSAS RETICULARES - RETICULO DE 8x 9 
COEFICIENTES DE FUERZA CORTANTE 
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TABLA N 2 7.31 

LOSAS RETICULARES - RETICULO DE 8x10 
COEFICIENTES DE MOMENTOS 
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LOSAS RETICULARES- RETICULO DE 8 x 10 
COEFICIENTES DE MOMENTOS 


TABLA N* 7.31 


C A SO 
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y * M / P.s 
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4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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0.0 

5.68 

7.29 

8.45 

3.32 

8.45 

7.29 

5.68 

0.0 
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- 
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0.0 

6.48 

9.46 
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11.22 

10.80 

9.46 

6.48 

0.0 
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- 
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6.93 
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2.92 
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TABLA N* 7.31 

LOSAS RETICULARES - RETICULO DE 8 x 10 
COEFICIENTES DE MOMENTOS 


C A SO 

NERV . 

\i n M / P . s 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
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TABLA N* 7.32 

LOSAS RETICULARES - RETICULO DE 8x10 
COEFICIENTES DE FUERZA CORTANTE 


C A SO 

NERV. 

v = V/P 

1-2 

2-3 

3-4 

4-5 

5-6 

6-7 

7- 8 

8-9 

9-10 

io*n 

0 

A 

11.17 

3.92 

1.90 

0.57 

-0.57 

-1.90 

-3.92 

-1U 7 

— 

— 

A 

B 

C 

/ 

D< 

C 

B 

A 










B 

5.86 

5.30 

3.00 

0.95 

-0.95 

-3.00 

-5.80 

-5.36 

- 

- 









C 

0.75 

2.66 

2.13 

0.71 

-0.71 

-2.13 

-2.66 

-0.75 

- 

- 

















0 

-0.46 

-0.70 

-0.61 

-0.24 

+0.24 

+0.61 

+0.70 

+0.46 

- 

- 









I 

8.22 

1.86 

0.61 

0 1 13 

o.o 

o.o 

-0.13 

=SL5lL 

-1.86 

-8.22 

















n 

6.75 

5.82 

2.92 

1.33 

0.36 

-0.36 

-1.33 

-2.92 

-5.82 

-6.75 









ur 

1.52 

3.31 

2.85 

1.61 

0.51 

-0.51 

-1.61 

-2.85 

-3.31 

-1.52 

















3? 

0.83 

1.88 

2.32 

1.81 

0.65 

-0.65 

-1.81 

-2.32 

-1.88 

-0.83 





















1=3 W i- 

-t 

0 

A 

7.32 

2.55 

1.13 

0.32 

-0.32 

-1.13 

-2.55 

-7.82 



A 

B 

C 

D 

t 

E< 

A 

A 










B 

3.29 

3.83 

1.69 

0.55 

-0.55 

-1.69 

-3.83 

-8.29 

- 

- 









C 

3.28 

4.10 

1.45 

0.33 

-0.33 

-1.45 

-4.10 

-3.23 

- 

- 

















0 

1.32 

2.63 

1.34 

0.55 

-0.55 

-1.84 

-2.63 

-1.82 

- 

- 










E 

0.58 

2.02 

1.60 

0.53 

-0.53 

-1.60 

-2.02 

-0.58 

- 

- 


















i 

13.03 

9.23 

5.46 

3.14 

1.33 

1.02 

0.41 

-0.26 

-1.34 

-5.98 









i 

4.92 

8.39 

6.57 

4.76 

3.01 

1.53 

0.16 

-1.46 

-3.89 

-4.76 

















HI 

-0.27 

0.86 

2.52 

2.32 

1.61 

0.72 

-0.25 

-1.35 

-1.90 

-0.92 
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TABLA N* 7.32 

LOSAS RETICULARES - RETICULO DE 8 x 10 
COEFICIENTES DE FUERZA CORTANTE 


C ASO 

NERV . 

v - V/P 

1-2 

2-3 

3-4 

4-5 

5-6 

6-7 

7-8 

8-9 

9-10 

10-11 

(D 

A 

5.63 

1.60 

1.16 

0.37 

-0.37 

-1.16 

-1.60 

-5.68 

- 

- 

A 

B 

C 

f 

D< 

C 

B 

A 


/Z 

ZZ 

ZZ 

zz 


zz 

zz 

' 

B 

6.48 

2.98 

1.33 

0.42 

-0.42 

-1.33 

>2.98 

-6.43 

— 

- 









C 

2.56 

3.15 

1.26 

0.35 

-0.35 

-1.26 

-3.15 

-2.56 

- 

- 

















0 

1.48 

2.24 

1.62 

0.51 

-0.51 

-1.62 

-2.24 

-1.43 

«B 

• 









i 

13.94 

6.96 

3.91 

1.92 

0.57 

-0.57 

-1.92 

-3.91 

-6.96 

-1394 

















I 

3.58 

6.09 

4.50 

2.74 

0.90 

-0.90 

-2.74 

-4.50 

-6.09 

-3.58 









m 

-0.05 

0.59 

1.49 

1.12 

0.40 

-0.40 

-1.12 

-1.49 

i 

o 

• 

cn 

»o 

+0.05 




































A 


’ //y //// /'/ 



M N 

H 

M (— t 

© 

A 

5.60 

1.49 

0.02 

-1.26 

-2.74 

-4.79 

-7.61 

-1410 

- 

- 

A 

//////////s/////// /, 

B 

2.14 

2.69 

0.32 

-0.91 

-1.33 

-2.38 

-3.83 

-1.20 

- 

• 

M 

B 

B 

C < 

0 

A 










C 

1.13 

1.51 

0.72 

-0.44 

-1.34 

-2.02 

-2.23 

-1.09 

- 

- 









0 

2.80 

2.42 

0.51 

-1.04 

-2.49 

-3.85 

-5.44 

-3.41 

• 

* 

















i 

-4.18 

-0.90 

-0.10 

0.32 

0.69 

1.20 

2.10 

3.73 

6.37 

12.67 









n 

-3.59 

-2.96 

-1.21 

0.03 

1.15 

2.34 

3.67 

5.05 

6.61 

4.18 

















m 

-2.32 

-2.91 

-1.01 

0.08 

0.91 

1.78 

2.71 

3.49 

3.49 

0.42 

















17 

-5.96 

-2.92 

-0.80 

0.23 

1.26 

2.52 

4.16 

6.31 

9.98 

8.65 









Y 

-4.24 

-0.34 

-0.44 

0.07 

0.62 

1.26 

2.21 

3.81 

5.51 

17.47 

A 
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TABLA NS 7.32 

LOSAS RETICULARES- RETICULO DE 8x10 
COEFICIENTES DE FUERZA CORTANTE 


C A SO 

NERV. 

v = V/P 

1-2 

2-3 

3-4 

4-5 

5-6 

6-7 

7-8 

8-9 

9-10 

10-11 

© 

A 

10.72 

5.37 

2.89 

0.90 

-0.90 

-2.89 

-5.37 

-1072 

- 

- 










I 

B 

1.19 

3.04 

1.66 

0.52 

-0.52 

-1.66 

-3.04 

-1.19 

- 

- 









C 

0.81 

1.61 

1.22 

0.41 

-0.41 

-1.22 

-1.61 

-0.81 

- 

- 









/ 

/ 

* 

/ 









D 

2.43 

3.74 

2.21 

0.76 

-0 76 

- 

-2.21 

-3.74 

-2.43 

•m 

- 

c< 

n 










/ 

/ 

/ 

s 

1 

14.15 

4.33 

3.14 

1.34 

1.06 

0.53 

0.07 

-0.37 

-0.46 

-3.41 

















I 

6.36 

8.27 

5.41 

3.62 

2.20 

1.08 

0.13 

-0.83 

-2.54 

-4.85 

/ 









\ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

m 

1.43 

2.38 

2.52 

2.33 

1.69 

0.76 

-0.33 

-1.41 

-1.94 

-1.50 










H 




















Vi 









" ///////////////; 

777Z- 



a 

t-i 

(6) 

A 

9.16 

3.26 

2.29 

0.74 

-0.74 

-2.29 

-3.26 

-9.16 

- 

- 





B 

0.77 

2.19 

1.33 

0.42 

-0.42 

-1.33 

-2.19 

-0.77 

- 

- 

A ^ 
A > 









V 

/ 

f 

/ 

f 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

C 

0.56 

1.15 

0.83 

0.31 

-0.31 

-0.88 

-1.15 

-0.56 

- 

- 

B 

/ 

/ 









/ 

/ 









I 

10.55 

3.36 

2.09 

1.04 

0.31 

-0.31 

-1.04 

-2.09 

^3.36 

-10.55 

C< 

B 

A 

/ 

/ 









i 

5.39 

5.98 

3.56 

1.98 

0.63 

-0.63 

-1.98 

-3.56 

-5.98 

-5.39 

















m 

0.47 

2.20 

2.06 

1.33 

0.45 

-0.45 

i 

M 

• 

Ui 

u> 

-2.06 

-2.20 

-0.47 
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